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GROUND-WATER  AND  POND  LEVELS,  CAPE  COD,  MASSACHUSETTS,  1950-82 


By  Diane  F.  Let+y 


INTRODUCTION 

The  sole  source  of  freshwater  for  Cape  Cod,  Massachusetts,  is  a  water-table  aquifer  in 
glacial  sand  and  gravel  that  is  surrounded  by  sea  water  (fig.  I).  Except  for  a  few  areas,  the 
water  table  is  less  than  50  feet  below  land  surface.  Recharge  to  the  aquifer  is  entirely  through 
infiltration  of  precipitation. 

This  report  contains  water-level  measurements  from  a  network  of  68  observation  wells 
located  throughout  Cape  Cod  (Barnstable  County,  fig.  2),  that  have  been  maintained  coopera¬ 
tively  by  the  Cape  Cod  Planning  and  Economic  Development  Commission,  the  National  Park 
Service,  the  Massachusetts  Department  of  Public  Works,  and  the  U.S.  Geological  Survey.  The 
report  also  contains  pond  levels  for  10  ponds  measured  by  the  Association  for  the  Preservation 
of  Cape  Cod.  Levels  for  the  entire  period  of  record  are  reported  through  December  1982  for 
each  site.  Previously,  water-level  records  for  13  wells  were  published  annually  in  "Water 
Resources  Data  for  Massachusetts  and  Rhode  Island"  by  the  U.S.  Geological  Survey  and  in 
Massachusetts  Hydrologic-Data  Report  No.  17  (see  table  4  of  this  report). 

The  purposes  of  the  water-level-monitoring  network  are  to  provide: 

•  A  record  of  seasonal  and  long-term  responses  to  variations  in  climate  as  indices  of  long¬ 
term  trends  and  for  assessing  water-level  changes  as  a  result  of  water-supply  development 
and  wastewater  management  and  conservation  programs. 

•  A  measure  of  the  status  of  freshwater  storage  in  the  aquifer  and  a  measure  of  the  rates  of 
its  depletion  and  recharge. 

•  An  index  of  water-level  changes  to  predict  high  ground-water  levels  for  use  in  the  design 
and  regulation  of  septic  systems. 

•  A  basis  for  the  design  and  management  of  water  withdrawal  and  disposal,  and  for  the 
calibration  and  verification  of  aquifer  models. 

•  A  historical  baseline  of  water-level  information  to  predict  future  water  levels  and  to 
evaluate  and  analyze  water  level  problems. 

Water-level  measurements  are  made  monthly  at  21  sites  and  bimonthly  at  47  sites 
(fig.  3).  Water  levels  are  recorded  in  feet  below  land-surface  datum  (land-surface  datum  is  a 
horizontal  datum  plane  that  is  approximately  at  land  surface  at  each  well  site).  To  convert  the 
water  levels  from  depth  below  land-surface  datum  to  water-level  elevation  above  sea  level, 
subtract  the  water  level,  in  feet  below  land-surface  datum,  from  the  land-surface  datum  eleva¬ 
tion.  Land-surface  datum  for  each  well  is  given  in  table  I.  Benchmarks  have  been  established 
at  each  pond.  Pond-levels  are  measured  periodically  and  are  reported  in  feet  above  sea  level. 

A  description  of  each  observation  well  and  pond  is  given  in  table  I.  Water-level  measure¬ 
ments  are  reported  in  table  2  and  as  graphs  in  figure  3.  The  location  of  each  observation  well 
and  pond  is  shown  in  figure  2.  Several  observation  wells  were  not  measured  from  March  1977 
through  August  1978,  and  the  graphs  in  this  report  show  no  data  for  that  hiatus.  Periods  when 
measurements  of  the  ponds  were  not  made  are  shown  as  dashed  lines  in  figure  3. 

The  observation-well  sites  represent  water  levels  2  to  140  feet  below  land  surface.  The 
greatest  known  depth  to  water  in  Massachusetts  (about  230  feet)  is  on  Cape  Cod.  The  depth  to 
water  in  observation  well  Sandwich  261  (143  feet)  is  the  greatest  of  any  observation  well  in 
Massachusetts.  Fluctuations  at  individual  sites  were  generally  from  2  to  7  feet.  A  general 
water-level  decline  was  reflected  by  water  levels  in  most  wells  and  ponds  during  a  dry  period  in 
1980  and  1981. 


Figure  2.--  Location  of  observation  wells  and  ponds  on  Cape  Cod. 


Table  I.  —Description  of  observation  wells  and  ponds 


Local  well  number:  A  sequential  number  that  is  assigned  in  the  order  in  which  the  well  was  inventoried  within  a  particular  town  or  city.  A  separate  series  of 
numbers  beginning  with  I  is  used  within  each  town  or  city. 

Site  identification  number:  A  number  composed  of  latitude,  longitude,  and  a  two-digit  sequential  number.  Latitude  and  longitude  can  be  used  to  locate  the  site 
on  a  map.  The  last  two  digits  represent  a  sequential  number  used  to  create  unique  numbers  for  well  identification. 


Principal  aquifer:  Eight  character  code  to  identify  the  lithologic  unit. 
Pleistocene 

1 12SRFD  stratified  deposits,  undifferentiated 
I  I20TSH  outwash  deposits 
I I2M1RN  marine  deposits 

I I2M0RN  moraine  deposits,  except  ground  moraine  and  drumlins 
I  I2LCSR  lacustrine  deposits 

I  I2ICCC  ice-contact  deposits,  including  eskers  and  k ernes 


Holocene 

I  I  ISDMN  ,  sediments,  undifferentiated 


Lithology  of  principal  aquifer: 

GLCL  glacial  (undifferentiated) 

Method  constructed:  B,  bored  or  augered;  C,  cable  tool;  H,  hydraulic-rotary;  V,  driven;  W,  drive-wash. 

Use  of  site:  0,  observation;  T,  test;  U,  unused. 

Depth:  The  greatest  depth  to  which  the  finished  well  can  be  sounded,  in  feet  below  land-surface  datum. 

Depth  to  first  opening:  The  depth  to  the  top  of  the  open  section,  in  feet  below  land-surface  datum. 

Finish:  The  method  of  finish  or  the  nature  of  the  openings  that  allows  water  to  enter  the  well— G,  gravel  packed  with  screen;  0,  open  end;  P,  perforated  or  slotted; 
S,  sand  point. 

Frequency:  B,  bimonthly;  M,  monthly. 

Land-surface  datum  (Isd):  A  horizontal  datum  plane  that  is  approximately  at  land  surface  at  each  well  site. 
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BARNSTABLE 


230 

413956070164301 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

112SRFD 

SAND,  MEDIUM  TO  COARSE 

B 

0 

1.25 

35.85 

33 

S 

42.5 

0.0 

1-58/ 

M 

247 

414154070165001 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

112SRFD 

SAND,  MEDIUM  TO  COARSE 

B 

0 

1.25 

52.00 

49 

S 

44.5 

2.00 

11-62/ 

M 
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413958070214701 

CENTRVLE-OSTRVL  FD 

112SRFD 

SAND;  SOME  GRAVEL;  SILT 

— 

0 

2.50 

40.00 

-- 

S 

47.0 

.45 

10-75/ 

B 

292 

414052070184201 

BARNSTABLE  FIRE  DEPT 
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SAND 
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48 
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— 

0 

2.50 
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30 

S 
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BARNSTABLE  TOWN 

112SRFD 

SAND  AND  GRAVEL 

B 
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35.60 

34 

S 

31.2 

.30 

10-75/ 

B 

313 

413913070251701 

CENTRVLE-OSTRVL  FD 

112SRFD 

— 

W 

0 

2.50 

63.00 

60 

S 

72.6 

1.58 

9-75/ 

B 

314 

414158070232201 

COMMONWEALTH  OF  MASS 

112SRFD 

GLCL 

H 

0 

2.00 

192.30 

190 

G 

91.2 

.0 

2-76/ 

B 

315 

414158070232202 

COMMONWEALTH  OF  MASS 

112SRFD 

GLCL 

H 

0 

2.00 

75.00 

72 

G 

91.2 

.0 

2-76/ 

B 

BOURNE 


27 

414049070330801 

CAMP  EDWARDS 

112SRFD 

SAND,  MEDIUM  TO  COARSE 

— 

0 

2.50 

99.96 

— 

S 

71.2 

1.20 

4-76/ 

B 

198 

414129070361401 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

112SRFD 

SAND 

B 

0 

1.25 

50.00 

47 

S 

55.6 

5.00 

11-62/ 

M 

212 

414326070345001 

BOURNE  TOWN 

112SRFD 

GLCL 

H 

0 

2.00 

278.50 

276 

G 

102.4 

1.03 

11-75/ 

B 

215 

414326070345004 

BOURNE  TOWN 

112SRFD 

GLCL 

H 

0 

2.00 

83.20 

81 

G 

102.4 

1.03 

11-75/ 

B 

BREWSTER 


21 

414518070020301 

COMMONWEALTH  OF  MASS 

112SRFD 

SAND,  SOME  GRAVEL 

B 

0 

2.50 

24.80 

22 

T 

36.9 

2.40 

10-62/ 

M 

22 

414630070014901 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

112SRFD 

SAND,  MEDIUM  TO  COARSE 

B 

0 

1.25 

52.00 

49 

S 

50.5 

.0 

11-62/ 

M 

44 

414435070062201 

BREWSTER  TOWN 

112M0RN 

SAND  AND  GRAVEL,  MEDIUM-COARSE 

H 

0 

2.00 

278.50 

276 

G 

102.4 

1.03 

11-75/ 

B 

45 

414355070050401 

BREWSTER  TOWN 

U20TSH 

SAND  AND  GRAVEL,  MEDIUM-V.  CRSE 

B 

0 

1.25 

71.20 

70 

S 

91.5 

.80 

10-75/ 

B 

CHATHAM 

138 

414100070011101 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

112SRFD 

SAND,  MEDIUM  TO  COARSE 

B 

0 

1.25 

44.00 

41 

S 

35.3 

4.77 

11-62/ 

M 

177 

414140069581801 

CHATHAM  TOWN 

112SRFD 

GLCL;  SAND;  GRAVEL;  CLAY 

B 

0 

1.25 

48.90 

47 

s 

37.8 

.0 

10-75/ 

B 

DENNIS 


100 

414335070105601 

DENNIS  WATER  DEPT 

112SRFD 

GLCL,  SAND  AND  CLAY 

W 

0 

2.50 

30.00 

25 

S 

53.2 

1.15 

10-75/ 

B 

123 

414402070083901 

DENNIS  WATER  DEPT 

112SRFD 

SAND,  FINE  TO  MEDIUM 

w 

0 

2.50 

58.00 

53 

S 

37.2 

.62 

10-75/ 

B 

135 

414259070101701 

DENNIS  WATER  DEPT 

112SRFD 

SAND,  COARSE;  SILT 

w 

0 

2.50 

45.00 

40 

S 

25.5 

.44 

10-75/ 

B 

157 

414255070083101 

DENNIS  WATER  DEPT 

112SRFD 

SAND 

w 

0 

2.50 

48.00 

-- 

S 

29.4 

1.20 

10-75/ 

B 

158 

414210070090901 

DENNIS  WATER  DEPT 

112SRFD 

SAND 

w 

0 

2.50 

57.50 

— 

S 

35.9 

2.31 

10-75/ 

B 

172 

414108070080601 

DENNIS  WATER  DEPT 

112SRFD 

GLCL 

H 

0 

8.00 

294.00 

284 

G 

15.0 

2.30 

4-76/ 

B 

173 

414108070080602 

DENNIS  WATER  DEPT 

112SRFD 

SAND 

w 

T 

2.50 

172.17 

162 

s 

15.0 

1.43 

4-76/ 

B 

247 

414352070102601 

DENNIS  WATER  DEPT 

112SRFD 

SAND  AND  GRAVEL 

w 

0 

2.50 

100.00 

95 

S 

70.0 

1.10 

2-79/ 

B 

EASTHAM 

36 

415125069581501 

CAPE  COD  NATL  SEA 

112SRFD 

SAND  AND  GRAVEL 

B 

0 

1.25 

62.20 

61 

S 

55.1 

.0 

10-75/ 

B 

37 

414959069595001 

EASTHAM  TOWN 

112SRFD 

SAND  AND  GRAVEL 

B 

0 

1.25 

27.20 

26 

S 

26.8 

0.0 

10-75/ 

B 

4 


Table  1. --Description  of  observation  wells  and  ponds  (Continued) 


DESCRIPTION  OF  AQUIFER _ WELL  CHARACTERISTICS _  WATER-LEVEL  DATA 


LOCAL 

WELL 

SITE- 

IDENTIFICATION  OWNER  OR  USER 

PRINCIPAL 

LITHOLOGY  OF 
PRINCIPAL 

METHOD 

CON¬ 

STRUC¬ 

USE 

OF 

DIAM¬ 

ETER 

DEPTH 

DEPTH 

TO 

FIRST 

FIN¬ 

ISH 

ALTI¬ 

TUDE 

OF  LAND 

MEASUR¬ 
ING  POINT 
ABOVE 

DATE  FRE- 

BEGIN/END  QUEN- 

NO. 

NUMBER 

AQUIFER 

AQUIFER 

TED 

SITE 

(IN) 

(FT) 

OPENING 

(FT) 

SURFACE 

DATUM 

(FT) 

LAND 

SURFACE 

(FT) 

CY 

FALMOUTH 


5 

413449070322401 

FALMOUTH  WATER  DEPT 

112SRFD 

SAND 

V 

0 

2.50 

50.00 

_ 

_ 

10.9 

0.50 

8-50/6-80 

_ 

167 

413737070330301 

FALMOUTH  WATER  DEPT 

1120TSH 

SAND 

AND 

GRAVEL 

W 

0 

2.50 

55.00 

50 

S 

54.4 

.42 

11-75/ 

B 

172 

413522070373601 

FALMOUTH  WATER  DEPT 

112SRFD 

SAND 

AND 

GRAVEL 

w 

0 

2.50 

73.00 

68 

S 

30.8 

.90 

9-75/ 

B 

173 

413631070331801 

FALMOUTH  WATER  DEPT 

1120TSH 

SAND 

AND 

GRAVEL 

w 

0 

2.50 

69.00 

64 

S 

35.8 

1.50 

10-75/ 

B 

179 

413842070362101 

COMMONWEALTH  OF  MASS 

112M0RN 

-- 

B 

0 

1.25 

52.50 

51 

S 

54.3 

.0 

9-75/ 

B 

181 

413412070353501 

FALMOUTH  TOWN 

112SRFD 

— 

B 

0 

1.25 

48.60 

47 

p 

29.3 

.26 

10-75/5-82 

- 

HARWICH 


141 

414306070002701 

HARWICH  WATER  DEPT 

112SRFD 

SAND  AND  GRAVEL 

W 

145 

414229070062501 

HARWICH  WATER  DEPT 

112SRFD 

SAND  AND  GRAVEL: SILTY  BELOW  56FT  W 

148 

414111070041801 

HARWICH  TOWN 

112SRFD 

GLCL,  SAND;  GRAVEL;  CLAY 

B 

MASHPEE 

19 

413645070304701 

MASHPEE  TOWN 

112SRFD 

SAND  AND  GRAVEL,  MEDIUM-COARSE 

B 

26 

413525070291901 

MASHPEE  TOWN 

1120TSH 

SAND 

H 

29 

413525070291904 

MASHPEE  TOWN 

1120TSH 

SAND 

H 

ORLEANS 

22 

414726069581601 

ORLEANS  TOWN 

112SRFD 

SAND  AND  GRAVEL 

B 

24 

414507069592901 

ORLEANS  TOWN 

112SRFD 

SAND,  MEDIUM  TO  COARSE 

B 

25 

414641070001001 

COMMONWEALTH  OF  MASS 

112SRFD 

SAND,  FINE  TO  COARSE 

B 

PROVINCETOWN 

78 

420355070112302 

PROVINCETOWN  WATER  D 

111SDMN 

SAND  AND  GRAVEL,  MEDIUM-COARSE 

W 

SANDWICH 

252 

414418070241601 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

112SRFD 

SAND,  MEDIUM  TO  COARSE 

B 

253 

414124070265901 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

1120TSH 

SAND,  MEDIUM-COARSE; SOME  GRAVEL 

B 

258 

413958070281801 

SANDWICH  TOWN 

112SRFD 

GLCL;  SAND;  SILT;  CLAY 

B 

260 

414411070272501 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

112SRFD 

SAND 

C 

261 

414337070292501 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

112SRFD 

SAND 

C 

263 

414523070311901 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

112SRFD 

SAND,  MEDIUM  TO  COARSE 

C 

TRURO 

1 

420239070062001 

PROVINCETOWN  WATER  D 

112SRFD 

SAND  AND  GRAVEL 

V 

89 

420206070045901 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

112SRFD 

SAND 

B 

92 

420313070061901 

CAPE  COD  NATL  SEA 

112SRFD 

GLCL,  SAND,  SILT 

H 

179 

415940070025701 

COMONNWEALTH  OF  MASS 

112SRFD 

-- 

V 

203 

420051070024805 

CAPE  COD  NATL  SEA 

112SRFD 

SAND,  FINE  TO  VERY  COARSE 

W 

216 

415843070035901 

CAPE  COD  NATL  SEA 

112SRFD 

SAND  GRAVEL 

B 

WELLFLEET 

17 

415353069585401 

CAPE  COD  NATL  SEA 

112SRFD 

SAND 

W 

30 

415638070011501 

WELLFLEET  TOWN 

112SRFD 

SAND,  FINE  MEDIUM 

W 

34 

415722070010001 

WELLFLEET  TOWN 

112SRFD 

SAND  AND  GRAVEL 

W 

108 

415732070000401 

CAPE  COD  NATL  SEA 

112SRFD 

SAND 

B 

YARMOUTH 

85 

414059070153301 

__ 

112SRFD 

_ 

_ 

89 

414051070130301 

YARMOUTH  WATER  DEPT 

112SRFD 

-- 

__ 

93 

414219070131101 

BASS  R  ROD  &  GUN  C 

112SRFD 

— 

B 

94 

413917070141001 

YARMOUTH  TOWN 

112SRFD 

— 

B 

96 

413950070114801 

YARMOUTH  TOWN 

112SRFD 

— 

B 

98 

414202070142501 

YARMOUTH  WATER  DEPT 

112SRFD 

SAND,  MEDIUM  TO  COARSE 

C 

0 

2.50 

75.00 

— 

S 

53.0 

.75 

10-75/ 

B 

0 

2.50 

45.00 

40 

S 

40.4 

2.45 

10-75/ 

B 

0 

1.25 

46.60 

45 

S 

58.8 

.40 

10-75/ 

B 

0 

1.25 

46.25 

45 

S 

49.7 

.40 

10-75/ 

B 

0 

2.00 

308.00 

305 

G 

15.8 

1.36 

2-76/ 

B 

0 

2.00 

40.00 

37 

G 

15.8 

1.36 

2-76/ 

B 

0 

1.25 

52.00 

51 

S 

39.1 

.90 

10-75/ 

B 

0 

1.25 

67.90 

66 

S 

65.8 

.15 

10-75/ 

B 

0 

1.25 

77.60 

76 

S 

79.1 

.0 

10-75/ 

B 

0 

2.50 

40.00 

35 

s 

15.0 

2.70 

9-75/ 

B 

0 

1.25 

57.00 

54 

S 

53.5 

1.00 

11-62/ 

M 

0 

1.25 

70.00 

67 

S 

111.2 

3.00 

11-62/ 

M 

0 

1.25 

83.60 

82 

S 

107.4 

.40 

10-75/ 

B 

0 

2.50 

90.35 

88 

S 

115.0 

.65 

11-75/ 

B 

0 

2.50 

160.13 

158 

s 

200.4 

.37 

11-75/ 

B 

0 

2.50 

110.97 

108 

s 

129.3 

.40 

12-75/ 

B 

0 

1.25 

68.40 

__ 

T 

13.0 

3.50 

8-50/ 

M 

0 

1.25 

27.70 

22 

s 

17.0 

1.70 

9-62/ 

M 

0 

6.00 

64.30 

59 

- 

59.0 

3.40 

6-64/ 

B 

0 

0.50 

9.70 

— 

0 

9.0 

.80 

5-73/ 

B 

0 

1.25 

35.40 

32 

s 

26.0 

2.10 

9-73/ 

B 

0 

1.25 

100.50 

107 

s 

103.1 

1.00 

9-75/ 

B 

0 

2.50 

42.50 

— 

_ 

19.0 

1.13 

11-62/ 

M 

0 

2.50 

83.00 

73 

S 

15.8 

1.70 

9-75/ 

B 

0 

2.50 

55.00 

45 

S 

15.7 

1.65 

9-75/ 

B 

0 

2.00 

36.70 

34 

S 

38.8 

1.00 

9-78/ 

B 

0 

2.00 

59.90 

__ 

__ 

33.7 

1.33 

10-75/ 

B 

0 

2.00 

23.50 

— 

— 

21.5 

1.57 

10-75/ 

B 

0 

1.25 

52.45 

51 

S 

31.7 

.16 

10-75/ 

B 

0 

1.25 

25.99 

24 

S 

20.0 

1.01 

10-75/ 

B 

0 

1.25 

26.85 

25 

S 

21.2 

.90 

10-75/ 

B 

0 

2.50 

85.05 

83 

s 

84.1 

.60 

12-75/ 

B 

POND 

TOWN 

LATITUDE- 

LONGITUDE 

BENCH  MARK 
ELEVATION 
ABOVE  MEAN 
SEA  LEVEL 
(FEET) 

BEGIN 

DATE 

ASHUMET 

FALMOUTH 

4137580703205 

45.52 

12-72 

CROCKER 

FALMOUTH 

4137000703701 

17.56 

6-74 

GREAT 

TRURO 

4158270700149 

12.11 

5-74 

GULL 

WELLFLEET 

4157230700029 

9.58 

5-74 

HORSELEECH 

TRURO 

4158090700019 

8.93 

4-74 

JEMIMA 

EASTHAM 

4149460695906 

10.14 

6-74 

RYDER 

TRURO 

4158010700152 

9.40 

5-74 

SNAKE 

SANDWICH 

4140580703015 

71.36 

5-74 

SPECTACLE 

SANDWICH 

4142100702726 

70.92 

6-74 

WHITE 

CHATHAM 

4141150695904 

17.15 

6-74 

5 


TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM 


BARNSTABLE  230.  SITE  NUMBER  413956070164301. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  21.06,  MAY  15,  1973;  LOWEST  WATER  LEVEL  26.22,  OCT  25,  1966. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

JAN  31, 

1958 

22.99 

MAR  29,  1967 

24.29 

SEP  10,  1968 

24.25 

NOV  05,  1969 

25.32 

FEB  28 

23.25 

APR  25 

23.98 

15 

24.31 

10 

25.09 

JAN  27, 

1959 

23.26 

MAY  31 

21.84 

20 

24.37 

15 

24.83 

FEB  02 

22.65 

JUN  27 

22.11 

25 

24.44 

20 

24.61 

MAR  31 

21.99 

JUL  26 

22.73 

30 

24.51 

25 

24.46 

APR  30 

21.79 

AUG  10 

22.80 

OCT  05 

24.57 

30 

24.35 

MAY  31 

22.08 

15 

22.80 

10 

24.66 

DEC  05 

24.40 

JUL  31 

22.34 

20 

22.80 

15 

24.71 

10 

24.40 

AUG  31 

23.23 

25 

22.81 

20 

24.79 

15 

24.30 

JAN  31, 

1960 

23.20 

31 

22.53 

25 

24.84 

20 

24.15 

FEB  28 

22.11 

SEP  05 

22.38 

31 

24.93 

25 

23.97 

MAR  29 

22.21 

10 

22.39 

NOV  05 

25.01 

31 

22.92 

APR  30 

21.50 

15 

22.51 

10 

25.10 

JAN  05,  1970 

22.62 

MAY  31 

22.04 

20 

22.63 

15 

24.97 

10 

22.60 

JUN  30 

22.50 

25 

22.70 

20 

24.92 

15 

22.64 

JUL  31 

23.07 

30 

22.81 

25 

24.92 

20 

22.71 

AUG  31 

23.70 

OCT  05 

22.86 

30 

24.97 

25 

22.81 

SEP  30 

24.16 

10 

22.94 

DEC  05 

24.99 

31 

22.94 

OCT  31 

24.60 

15 

23.03 

10 

25.00 

FEB  05 

22.97 

NOV  30 

24.84 

20 

23.11 

15 

24.97 

10 

22.75 

DEC  31 

24.30 

25 

23.22 

20 

24.98 

15 

22.52 

JAN  31, 

1961 

23.88 

31 

23.34 

25 

24.96 

20 

22.40 

FEB  28 

23.40 

NOV  05 

23.43 

31 

24.72 

25 

22.38 

MAR  30 

22.86 

10 

23.54 

JAN  05,  1969 

24.34 

28 

22.42 

MAY  31 

22.95 

15 

23.64 

10 

24.14 

MAR  05 

22.60 

JUL  31 

23.38 

20 

23.72 

15 

24.08 

10 

22.58 

OCT  31 

23.08 

25 

23.69 

20 

24.06 

15 

22.71 

NOV  30 

22.98 

30 

23.66 

25 

24.07 

20 

22.81 

APR  28, 

1962 

22.13 

DEC  05 

23.65 

31 

24.14 

25 

22.87 

SEP  26 

23.95 

10 

23.61 

FEB  05 

24.21 

31 

22.94 

OCT  30 

23.82 

15 

23.53 

10 

24.19 

APR  05 

22.44 

NOV  29 

23.06 

20 

23.49 

15 

24.13 

10 

21.90 

DEC  28 

23.14 

25 

23.42 

20 

24.12 

15 

21.83 

JAN  31, 

1963 

23.09 

31 

23.29 

25 

24.02 

20 

21.95 

FEB  28 

22.41 

JAN  05,  1968 

23.13 

28 

23.83 

25 

22.05 

MAR  31 

22.07 

10 

23.02 

MAR  05 

23.48 

30 

22.20 

APR  30 

22.36 

15 

22.90 

10 

23.16 

MAY  05 

22.29 

MAY  29 

22.75 

20 

22.88 

15 

22.88 

10 

22.42 

JUN  28 

22.96 

25 

22.92 

20 

22.68 

15 

22.56 

JUL  31 

23.62 

31 

22.87 

25 

22.58 

20 

22.66 

AUG  29 

24.13 

FEB  05 

22.82 

31 

22.65 

25 

22.77 

SEP  30 

24.40 

10 

22.80 

APR  05 

22.63 

31 

22.90 

OCT  25 

24.73 

15 

22.88 

10 

22.61 

JUN  05 

23.02 

NOV  30 

24.42 

20 

22.96 

15 

22.60 

10 

23.09 

DEC  30 

24.47 

25 

23.07 

20 

22.58 

15 

23.15 

JAN  31, 

1964 

23.70 

29 

23.07 

25 

22.50 

20 

23.21 

FEB  28 

23.27 

MAR  05 

23.18 

30 

22.39 

25 

23.32 

MAR  30 

22.83 

10 

23.26 

MAY  05 

22.29 

30 

23.37 

APR  28 

21.96 

15 

22.99 

10 

22.28 

JUL  05 

23.43 

MAY  27 

22.62 

20 

22.85 

15 

22.34 

10 

23.49 

JUN  30 

23.48 

25 

22.65 

20 

22.46 

15 

23.56 

JUL  29 

24.02 

31 

22.34 

25 

22.58 

20 

23.60 

AUG  31 

24.59 

APR  05 

22.28 

31 

22.69 

25 

23.67 

SEP  28 

24.92 

10 

22.26 

JUN  05 

22.82 

31 

23.79 

OCT  27 

24.83 

15 

22.37 

10 

22.94 

AUG  05 

23.89 

NOV  24 

25.06 

20 

22.43 

15 

23.07 

10 

23.96 

DEC  29 

24.82 

25 

22.57 

20 

23.16 

15 

24.05 

JAN  29, 

1965 

24.32 

30 

22.67 

25 

23.27 

20 

24.13 

FEB  28 

23.79 

MAY  05 

22.75 

30 

23.35 

25 

24.20 

MAR  29 

23.81 

10 

22.86 

JUL  05 

23.47 

31 

24.30 

APR  28 

23.96 

15 

22.92 

10 

23.62 

SEP  05 

24.38 

MAY  28 

24.29 

20 

22.97 

15 

23.75 

10 

24.47 

JUN  28 

24.77 

25 

23.05 

20 

23.86 

15 

24.58 

JUL  28 

25.22 

31 

23.09 

25 

23.96 

20 

24.66 

AUG  26 

25.59 

JUN  05 

23.15 

31 

24.08 

25 

24.74 

SEP  28 

25.70 

10 

23.20 

AUG  05 

24.17 

30 

24.80 

OCT  27 

25.87 

15 

23.22 

10 

24.25 

OCT  05 

24.92 

NOV  23 

25.99 

20 

23.26 

15 

24.34 

10 

25.00 

DEC  26 

26.06 

25 

23.28 

20 

24.42 

15 

25.09 

JAN  31, 

1966 

26.10 

30 

23.21 

25 

24.51 

20 

25.19 

FEB  28 

25.68 

JUL  05 

23.23 

31 

24.63 

25 

25.19 

MAR  21 

25.38 

10 

23.26 

SEP  05 

24.76 

31 

25.25 

APR  25 

25.58 

15 

23.32 

10 

24.69 

NOV  05 

25.00 

MAY  29 

25.71 

20 

23.37 

15 

24.66 

10 

24.84 

JUN  23 

24.90 

25 

23.46 

20 

24.80 

15 

24.73 

JUL  21 

25.46 

31 

23.57 

25 

24.86 

20 

24.69 

AUG  25 

26.03 

AUG  05 

23.66 

30 

24.94 

25 

24.70 

SEP  27 

26.14 

10 

23.74 

OCT  05 

25.00 

30 

24.72 

OCT  25 

26.22 

15 

23.82 

10 

25.05 

DEC  05 

24.63 

NOV  28 

25.51 

20 

23.90 

15 

25.13 

10 

24.68 

DEC  21 

25.78 

25 

23.97 

20 

25.19 

15 

24.71 

JAN  27, 

1967 

25.53 

31 

24.08 

25 

25.26 

20 

24.69 

FEB  28 

25.45 

SEP  05 

24.17 

31 

25.33 

25 

24.64 

-  6  - 


TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


BARNSTABLE  230  (CONTINUED).  SITE  NUMBER  413956070164301. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DEC  31, 

1970 

24.48 

FEBT9 T 

1972 

24.78 

APR  30, 

19/3 

~2i ;ftr 

JUN  30,  1974 

22.48 

JAN  05, 

1971 

24.35 

MAR  05 

24.64 

MAY  05 

21.12 

JUL  05 

22.54 

10 

24.23 

10 

24'.  41 

10 

21.09 

10 

22.62 

15 

24.09 

15 

24.11 

15 

21.06 

15 

22.73 

20 

23.94 

20 

23.97 

20 

21.09 

20 

22.85 

25 

23.83 

MAR  25 

23.85 

25 

21.14 

25 

22.99 

31 

23.80 

31 

23.82 

31 

21.23 

31 

23.17 

FEB  05 

23.75 

APR  05 

23.76 

JUN  05 

21.35 

AUG  05 

23.31 

10 

23.39 

10 

23.73 

10 

21.46 

10 

23.42 

15 

23.30 

15 

23.72 

15 

21.55 

15 

23.52 

20 

23.27 

20 

23.71 

20 

21.67 

20 

23.64 

25 

23.31 

25 

23.66 

25 

21.80 

25 

23.77 

28 

23.25 

30 

23.48 

30 

21.82 

31 

23.90 

MAR  05 

23.16 

MAY  05 

23.29 

JUL  05 

21.80 

SEP  05 

23.96 

10 

23.04 

10 

23.15 

10 

21.90 

10 

23.99 

15 

22.90 

15 

23.06 

15 

21.97 

15 

24.06 

20 

22.77 

20 

22.95 

20 

21.95 

20 

24.14 

25 

22.71 

25 

22.79 

25 

21.78 

25 

24.22 

31 

22.62 

31 

22.66 

31 

21.73 

30 

24.27 

APR  05 

22.64 

JUN  05 

22.70 

AUG  05 

21.76 

OCT  05 

24.32 

10 

22.64 

10 

22.79 

10 

21.87 

10 

24.38 

15 

22.68 

15 

22.89 

15 

22.01 

15 

24.43 

20 

22.77 

20 

22.75 

20 

22.05 

20 

24.45 

25 

22.82 

25 

22.44 

25 

22.12 

25 

24.51 

30 

22.96 

30 

22.28 

31 

22.24 

31 

24.61 

MAY  05 

23.02 

JUL  05 

22.31 

SEP  05 

22.37 

NOV  05 

24.67 

10 

23.06 

10 

22.44 

10 

22.48 

10 

24.74 

15 

23.12 

15 

22.66 

15 

22.59 

15 

24.80 

20 

23.07 

20 

22.72 

20 

22.66 

20 

24.85 

25 

23.11 

25 

22.88 

25 

22.73 

25 

24.89 

31 

23.15 

31 

23.06 

30 

22.80 

30 

24.96 

JUN  05 

23.24 

AUG  05 

23.20 

OCT  05 

22.60 

DEC  05 

24.98 

10 

23.33 

10 

23.32 

10 

22.52 

10 

24.99 

15 

23.40 

15 

23.48 

15 

22.56 

15 

25.00 

20 

23.49 

20 

23.60 

20 

22.69 

20 

24.99 

25 

23.57 

25 

23.72 

25 

22.78 

25 

25.02 

30 

23.67 

31 

23.93 

31 

22.79 

31 

25.07 

JUL  05 

23.80 

SEP  05 

23.71 

NOV  05 

22.84 

JAN  05,  1975 

25.09 

10 

23.93 

10 

23.63 

10 

22.92 

10 

24.96 

15 

24.07 

15 

23.68 

15 

23.00 

15 

24.74 

20 

24.21 

20 

23.68 

20 

23.09 

20 

24.32 

25 

24.33 

25 

23.57 

25 

23.16 

25 

24.05 

31 

24.48 

30 

23.50 

30 

23.15 

31 

23.90 

AUG  05 

24.60 

OCT  05 

23.43 

DEC  05 

23.18 

FEB  05 

23.78 

10 

24.69 

10 

23.48 

10 

23.17 

10 

23.71 

15 

24.80 

15 

23.48 

15 

23.15 

15 

23.67 

20 

24.89 

20 

23.55 

20 

22.67 

20 

23.64 

25 

24.61 

25 

23.59 

25 

22.19 

25 

23.63 

31 

24.77 

31 

23.62 

31 

22.08 

28 

23.56 

SEP  05 

24.90 

NOV  05 

23.67 

JAN  05, 

1974 

22.12 

MAR  05 

23.42 

10 

25.01 

10 

23.63 

10 

22.16 

10 

23.32 

15 

25.11 

15 

23.45 

15 

22.19 

15 

23.29 

20 

25.22 

20 

23.15 

20 

22.21 

20 

23.28 

25 

25.32 

25 

22.82 

25 

22.20 

25 

23.34 

30 

25.40 

30 

22.52 

31 

21.74 

31 

23.33 

OCT  05 

25.50 

DEC  05 

22.29 

FEB  05 

21.68 

APR  05 

23.31 

10 

25.58 

10 

22.05 

10 

21.72 

10 

23.25 

15 

25.65 

15 

21.77 

15 

21.76 

15 

23.18 

20 

25.73 

20 

21.63 

20 

21.80 

20 

23.11 

25 

25.79 

25 

21.47 

25 

21.84 

25 

23.08 

31 

25.87 

31 

21.29 

28 

21.84 

30 

23.05 

NOV  05 

25.92 

JAN  05, 

1973 

21.20 

MAR  05 

21.81 

MAY  05 

23.07 

10 

25.91 

10 

21.27 

10 

21.87 

10 

23.16 

15 

25.94 

15 

21.40 

15 

21.90 

15 

23.24 

20 

26.00 

20 

21.41 

20 

21.97 

20 

23.28 

25 

26.03 

25 

21.56 

25 

22.05 

25 

23.36 

30 

25.98 

31 

21.67 

31 

22.02 

31 

23.45 

DEC  05 

25.87 

FEB  05 

21.74 

APR  05 

22.16 

JUN  05 

23.54 

10 

25.81 

10 

21.81 

10 

22.15 

10 

23.59 

15 

25.77 

15 

21.81 

15 

21.96 

15 

23.61 

20 

25.74 

20 

21.88 

20 

21.87 

20 

23.61 

25 

25.71 

25 

21.89 

25 

21.84 

25 

23.65 

31 

25.64 

28 

21.93 

30 

21.90 

30 

23.72 

JAN  05, 

1972 

25.57 

MAR  05 

21.98 

MAY  05 

21.98 

JUL  05 

23.79 

10 

25.49 

10 

22.08 

10 

22.07 

10 

23.86 

15 

25.40 

15 

22.12 

15 

22.00 

15 

23.92 

20 

25.30 

20 

22.20 

20 

22.08 

20 

23.99 

25 

25.23 

25 

22.28 

25 

22.13 

25 

24.11 

31 

25.12 

31 

22.19 

31 

22.15 

31 

24.21 

FEB  05 

25.03 

APR  05 

21.74 

JUN  05 

22.20 

AUG  05 

24.34 

10 

25.03 

10 

21.22 

10 

22.25 

10 

24.25 

15 

25.04 

15 

21.09 

15 

22.34 

15 

24.26 

20 

25.00 

20 

21.14 

20 

22.38 

20 

24.33 

25 

24.90 

25 

21.24 

25 

22.44 

25 

24.37 
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TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


BARNSTABLE  230  (CONTINUED).  SITE  NUMBER  413956070164301 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

AUG  31,  1975 

24.40 

APR  15,  1976 

21.75 

NOV  30, 

1976 

25.04 

APR  27, 

1979 

"21:84 

SEP  05 

24.41 

20 

21.86 

DEC  05 

25.08 

MAY  25 

21.79 

10 

24.47 

25 

21.98 

10 

25.09 

JUN  27 

21.94 

15 

24.52 

30 

22.08 

15 

25.12 

JUL  27 

22.75 

20 

24.55 

MAY  05 

22.18 

20 

25.13 

AUG  28 

23.37 

25 

24.35 

10 

22.26 

25 

25.13 

SEP  25 

23.69 

30 

24.10 

15 

22.35 

31 

25.15 

OCT  25 

24.01 

OCT  05 

23.97 

20 

22.45 

JAN  05, 

1977 

25.18 

NOV  24 

23.67 

10 

23.90 

25 

22.55 

10 

25.20 

DEC  22 

23.90 

15 

23.83 

31 

22.69 

15 

24.29 

JAN  24, 

1980 

23.82 

20 

23.80 

JUN  05 

22.78 

20 

24.20 

FEB  23 

23.94 

25 

23.74 

10 

22.87 

25 

24.17 

MAR  25 

23.95 

31 

23.69 

15 

22.98 

31 

24.15 

APR  24 

23.27 

NOV  05 

23.64 

20 

23.09 

FEB  05 

24.24 

MAY  24 

23.31 

10 

23.64 

25 

23.19 

10 

24.35 

JUN  23 

23.65 

15 

23.58 

30 

23.30 

15 

24.15 

JUL  24 

24.21 

20 

23.42 

JUL  05 

23.37 

20 

24.16 

AUG  25 

24.93 

25 

23.27 

10 

23.48 

23 

24.19 

SEP  23 

25.51 

30 

23.13 

15 

23.51 

25 

23.99 

OCT  24 

25.64 

DEC  05 

23.03 

20 

23.58 

MAR  05 

23.96 

NOV  24 

25.64 

10 

22.92 

25 

23.69 

10 

24.00 

DEC  22 

25.49 

15 

22.82 

31 

23.83 

15 

23.91 

FEB  23, 

1981 

25.14 

20 

22.74 

AUG  05 

23.88 

20 

23.85 

MAR  23 

24.05 

25 

22.65 

10 

23.89 

25 

23.70 

APR  22 

24.34 

31 

22.47 

15 

23.95 

28 

23.66 

MAY  22 

24.44 

JAN  05,  1976 

22.24 

20 

24.00 

APR  26 

22.68 

JUN  23 

24.26 

10 

22.09 

25 

24.08 

MAY  27 

23.25 

JUL  27 

24.34 

15 

21.92 

31 

24.19 

JUN  23 

22.97 

AUG  25 

25.15 

20 

21.76 

SEP  05 

24.26 

SEP  28 

24.29 

SEP  23 

25.73 

25 

21.71 

10 

24.35 

28 

23.95 

OCT  23 

26.08 

31 

21.35 

15 

24.45 

NOV  28 

23.80 

NOV  21 

26.10 

FEB  05 

21.26 

20 

24.53 

DEC  27 

23.13 

DEC  28 

24.69 

10 

21.15 

25 

24.62 

JAN  27, 

1978 

21.80 

JAN  22, 

1982 

24.11 

15 

21.15 

30 

24.72 

MAR  28 

22.10 

FEB  19 

24.00 

20 

21.24 

OCT  05 

24.76 

MAY  26 

22.13 

MAR  24 

23.69 

25 

21.40 

10 

24.81 

JUN  29 

22.18 

APR  23 

23.83 

29 

21.47 

15 

24.84 

JUL  27 

22.65 

MAY  25 

24.15 

MAR  05 

21.57 

20 

24.84 

SEP  28 

23.23 

JUN  22 

23.95 

10 

21.65 

25 

24.84 

OCT  29 

23.74 

JUL  21 

24.19 

15 

21.69 

31 

24.84 

NOV  29 

24.12 

AUG  24 

24.59 

20 

21.61 

NOV  05 

24.87 

DEC  28 

23.90 

SEP  23 

24.59 

25 

21.52 

10 

24.88 

JAN  24, 

1979 

22.80 

OCT  21 

24.70 

31 

21.49 

15 

24.91 

FEB  27 

22.43 

NOV  22 

24.93 

APR  05 

21.51 

20 

24.94 

MAR  28 

22.06 

DEC  24 

24.73 

10 

21.66 

25 

24.98 

BARNSTABLE  247 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414154070165001. 

LEVEL  20.97,  MAY  25,  1973;  LOWEST  WATER  LEVEL  28.64,  1 

DCT  25, 

1966. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

NOV 

29, 

1962 

25.07 

JUN 

28, 

1965 

26. 

,41 

JAN 

27, 

1969 

25.26 

AUG 

26, 

1971 

24.57 

DEC 

28 

24.98 

JUL 

28 

26. 

,71 

FEB 

26 

25.17 

SEP 

27 

25.02 

JAN 

31, 

1963 

24.89 

AUG 

26 

27. 

,00 

MAR 

27 

24.02 

OCT 

27 

25.45 

FEB 

28 

24.30 

SEP 

28 

27. 

.31 

APR 

28 

23.61 

NOV 

26 

25.82 

APR 

01 

23.72 

OCT 

27 

27. 

,60 

MAY 

26 

23.40 

DEC 

27 

26.07 

30 

23.57 

NOV 

23 

27. 

,79 

JUN 

27 

23.78 

JAN 

27, 

1972 

25.27 

MAY 

29 

23.68 

DEC 

26 

28. 

,02 

JUL 

27 

24.20 

FEB 

25 

25.33 

JUN 

28 

23.87 

JAN 

31, 

1966 

28. 

,31 

AUG 

27 

24.66 

MAR 

28 

25.64 

JUL 

31 

24.28 

FEB 

28 

28. 

.33 

SEP 

26 

25.03 

APR 

26 

25.29 

AUG 

29 

24.67 

MAR 

21 

28. 

.16 

OCT 

29 

25.44 

MAY 

25 

24.64 

SEP 

30 

25.12 

APR 

25 

28. 

.21 

NOV 

25 

25.43 

JUN 

27 

24.22 

OCT 

25 

25.44 

MAY 

29 

28. 

.30 

DEC 

30 

24.86 

JUL 

27 

23.90 

DEC 

02 

25.79 

JUN 

23 

27, 

.74 

JAN 

26, 

1970 

24.03 

AUG 

29 

24.25 

30 

25.94 

JUL 

21 

27. 

.82 

FEB 

25 

23.47 

SEP 

27 

24.20 

JAN 

31, 

1964 

25.71 

AUG 

25 

28. 

.12 

MAR 

25 

23.40 

OCT 

26 

24.05 

FEB 

28 

25.30 

SEP 

27 

28. 

.43 

APR 

24 

22.59 

NOV 

27 

23.69 

MAR 

30 

24.93 

OCT 

25 

28. 

.64 

MAY 

20 

22.83 

DEC 

27 

22.42 

APR 

28 

24.30 

NOV 

27, 

1967 

24. 

.55 

JUN 

26 

23.24 

JAN 

26, 

1973 

22.10 

MAY 

27 

24.20 

DEC 

26 

24. 

.50 

JUL 

29 

23.65 

FEB 

26 

22.10 

JUN 

30 

24.60 

JAN 

29, 

1968 

24. 

.03 

AUG 

27 

24.02 

MAR 

27 

22.13 

JUL 

29 

24.96 

FEB 

27 

23. 

.84 

SEP 

28 

24.43 

APR 

26 

21.21 

SEP 

01 

25.45 

MAR 

27 

23. 

.39 

OCT 

28 

24.83 

MAY 

25 

20.97 

28 

25.81 

APR 

22 

23. 

.05 

NOV 

24 

24.77 

JUN 

27 

21.35 

OCT 

27 

26.10 

MAY 

27 

23. 

.31 

DEC 

28 

24.81 

JUL 

27 

21.52 

NOV 

24 

26.35 

JUN 

26 

23. 

.80 

JAN 

27, 

1971 

24.44 

AUG 

28 

21.80 

DEC 

29 

26.57 

JUL 

26 

23. 

.60 

FEB 

24 

24.06 

SEP 

27 

22.32 

JAN 

29, 

1965 

26.47 

AUG 

27 

24. 

.03 

MAR 

26 

23.54 

OCT 

29 

22.60 

FEB 

28 

26.15 

SEP 

25 

24, 

.45 

APR 

27 

23.46 

NOV 

28 

22.90 

MAR 

29 

26.04 

OCT 

29 

24. 

.96 

MAY 

24 

23.38 

DEC 

20 

22.86 

APR 

28 

26.10 

NOV 

25 

25, 

.26 

JUN 

25 

23.55 

JAN 

29, 

1974 

22.08 

MAY 

28 

26.18 

DEC 

26 

25, 

.10 

JUL 

28 

24.09 

FEB 

26 

21.88 
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TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


BARNSTABLE  247  (CONTINUED).  SITE  NUMBER  414154070165001. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

MAR 

28, 

1974 

21.86 

JUN 

28, 

1976 

23.35 

SEP 

27, 

1978 

23.29 

NOV 

24, 

1980 

26.32 

APR 

25 

21.71 

JUL 

27 

23.82 

OCT 

24 

23.30 

DEC 

20 

26.53 

MAY 

30 

22.02 

AUG 

27 

24.19 

NOV 

26 

24.20 

JAN 

26, 

1981 

26.71 

JUN 

27 

22.20 

SEP 

30 

24.66 

DEC 

28 

24.10 

FEB 

25 

26.59 

JUL 

31 

22.67 

OCT 

28 

24.84 

JAN 

25, 

1979 

23.70 

MAR 

23 

25.80 

AUG 

29 

23.22 

NOV 

30 

25.25 

FEB 

23 

23.10 

APR 

27 

25.80 

SEP 

27 

23.68 

DEC 

23 

25.37 

MAR 

28 

22.50 

MAY 

23 

25.88 

OCT 

29 

24.14 

JAN 

26, 

1977 

24.88 

APR 

27 

22.24 

JUN 

23 

26.04 

NOV 

26 

24.50 

FEB 

24 

24.94 

MAY 

30 

21.90 

JUL 

27 

26.00 

DEC 

31 

25.00 

MAR 

30 

24.46 

JUN 

27 

21.73 

AUG 

25 

26.28 

JAN 

30, 

1975 

24.56 

APR 

26 

23.61 

JUL 

27 

22.27 

SEP 

23 

26.57 

FEB 

25 

24.30 

MAY 

25 

23.70 

AUG 

27 

22.87 

OCT 

23 

26.86 

MAR 

25 

24.01 

JUN 

23 

23.60 

SEP 

27 

23.48 

NOV 

24 

27.07 

APR 

29 

23.75 

JUL 

26 

23.85 

OCT 

29 

23.85 

DEC 

30 

26.52 

MAY 

28 

23.87 

AUG 

25 

24.25 

NOV 

25 

24.03 

JAN 

26, 

1982 

26.02 

JUN 

25 

23.98 

SEP 

28 

24.66 

DEC 

21 

24.25 

FEB 

19 

25.67 

JUL 

23 

24.10 

OCT 

27 

24.49 

JAN 

29, 

1980 

24.36 

MAR 

24 

25.25 

AUG 

26 

24.58 

NOV 

28 

24.45 

FEB 

26 

24.44 

APR 

23 

25.08 

SEP 

25 

24.93 

DEC 

27 

24.16 

MAR 

26 

24.60 

MAY 

25 

25.19 

OCT 

29 

24.72 

JAN 

26, 

1978 

23.02 

APR 

23 

24.10 

JUN 

22 

25.08 

NOV 

25 

24.47 

FEB 

27 

22.18 

MAY 

27 

24.14 

JUL 

22 

25.11 

DEC 

16 

24.09 

MAR 

28 

22.20 

JUN 

23 

24.45 

AUG 

24 

25.45 

JAN 

21, 

1976 

23.19 

APR 

26 

22.19 

JUL 

25 

24.79 

SEP 

21 

25.68 

FEB 

26 

22.47 

MAY 

25 

22.05 

AUG 

27 

25.06 

OCT 

21 

25.90 

MAR 

24 

22.42 

JUN 

29 

21.45 

SEP 

23 

25.65 

NOV 

22 

26.07 

APR 

28 

22.51 

JUL 

27 

22.53 

OCT 

24 

26.02 

DEC 

24 

26.10 

MAY 

25 

22.82 

AUG 

28 

22.90 

BARNSTABLE  254 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER 
LEVEL  9.40,  JUN 

413958070214701. 

26,  1979;  LOWEST  WATER  LEVEL  14.88,  DEC  20, 

1980. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  03, 

1975 

11.76 

AUG  24, 

1976 

1232 

JUN  26, 

T979 

9~M 

MAY 

06, 

198T" 

'""I?.  86 

NOV  06 

11.80 

SEP  30 

12.78 

AUG  28 

10.28 

JUN 

23 

12.77 

25 

11.82 

OCT  29 

13.19 

OCT  25 

12.18 

AUG 

24 

13.05 

DEC  16 

11.68 

DEC  02 

13.65 

DEC  27 

12.96 

OCT 

23 

13.92 

JAN  22, 

1976 

10.31 

FEB  02, 

1977 

12.77 

FEB  22, 

1980 

12.96 

DEC 

30 

12.93 

FEB  26 

9.73 

MAR  30 

11.55 

APR  24 

12.17 

FEB 

19, 

1982 

11.75 

MAR  24 

9.69 

AUG  08, 

1978 

9.99 

JUN  23 

12.50 

APR 

22 

11.35 

APR  28 

10.08 

26 

10.46 

AUG  25 

13.37 

JUN 

22 

11.21 

MAY  26 

10.62 

OCT  25 

11.51 

OCT  24 

14.29 

AUG 

26 

11.85 

JUL  02 

11.35 

MAR  02, 

1979 

9.96 

DEC  20 

14.88 

OCT 

28 

12.61 

28 

11.91 

APR  27 

9.76 

FEB  23, 

1981 

14.59 

DEC 

28 

12.81 

BARNSTABLE  292 
HIGHEST  WATER 

.  SITE  NUMBER 
LEVEL  5.04,  JUN 

414052070184201. 
09,  1979;  LOWEST 

'  WATER 

LEVEL  9.70,  OCT 

23, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  02, 

1975 

7.58 

AUG  24,  1976 

7.25 

OCT  24, 

1979 

6.43 

AUG 

24, 

1981 

or 

NOV  05 

7.45 

SEP  30 

7.82 

DEC  27 

6.90 

OCT 

23 

9.70 

25 

7.28 

OCT  29 

7.97 

FEB  26, 

1980 

7.36 

DEC 

28 

9.04 

DEC  16 

7.15 

DEC  02 

8.28 

APR  26 

7.18 

FEB 

22, 

1982 

8.42 

JAN  21, 

1976 

6.48 

MAR  30,  1977 

7.26 

JUN  23 

7.54 

APR 

22 

8.01 

FEB  26 

6.20 

AUG  28,  1978 

5.68 

AUG  25 

8.49 

JUN 

23 

7.84 

MAR  24 

5.72 

OCT  24 

6.42 

OCT  24 

9.23 

AUG 

26 

7.25 

APR  28 

5.92 

MAR  02,  1979 

5.66 

DEC  20 

9.55 

OCT 

25 

8.40 

MAY  25 

6.22 

APR  27 

5.26 

FEB  23, 

1981 

9.54 

DEC 

28 

8.41 

JUN  30 

6.84 

JUN  09 

5.04 

MAY  06 

9.03 

JUL  27 

7.15 

AUG  27 

5.82 

JUN  23 

8.98 
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TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


BARNSTABLE  294.  SITE  NUMBER  414200070191801. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  10.66,  JUL  25,  1978;  LOWEST  WATER  LEVEL  14.73,  NOV  21,  1981. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  02,  1975 

13.21 

AUG  24, 

T976 

12.25 

SEP  24,  1979 

11.69 

MAY  27,  1981 

13.95 

NOV  05 

13.22 

SEP  28 

12.64 

NOV  23 

12.48 

AUG  06 

14.01 

25 

13.05 

OCT  29 

12.98 

JAN  22,  1980 

12.99 

SEP  23 

14.32 

DEC  16 

12.75 

DEC  02 

13.30 

MAR  24 

13.31 

NOV  21 

14.73 

JAN  21,  1976 

12.00 

MAR  30, 

1977 

12.73 

MAY  27 

12.82 

JAN  21,  1982 

14.03 

FEB  26 

11.17 

JUL  25, 

1978 

10.66 

JUL  25 

13.16 

MAR  24 

14.15 

MAR  24 

10.95 

NOV  26 

12.42 

SEP  23 

13.73 

MAY  25 

12.83 

APR  28 

10.86 

JAN  25, 

1979 

12.46 

NOV  24 

14.27 

JUL  21 

12.61 

MAY  25 

11.11 

MAR  28 

11.83 

JAN  22,  1981 

14.72 

SEP  21 

13.07 

JUL  02 

11.60 

JUN  01 

10.91 

MAR  23 

14.09 

NOV  22 

13.60 

27 

11.95 

AUG  02 

11.54 

BARNSTABLE  306 
HIGHEST  WATER 

.  SITE 
LEVEL  22, 

NUMBER  413930070190901. 

.68,  JUN  27,  1979;  LOWEST  WATER 

LEVEL  28.04,  JAN  23, 

1981. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT  02,  1975 

25.96 

JAN  26,  1978 

22.76 

AUG  28,  1979 

24.28 

JUN  23,  1981 

25.75 

NOV  06 

25.93 

FEB  27 

23.16 

SEP  27 

24.58 

JUL  27 

26.17 

DEC  16 

25.39 

MAR  28 

23.14 

NOV  24 

25.46 

AUG  24 

26.52 

JAN  21,  1976 

24.12 

APR  26 

23.59 

DEC  22 

25.75 

SEP  23 

26.68 

FEB  25 

23.71 

MAY  25 

23.48 

JAN  24,  1980 

25.80 

OCT  23 

27.18 

MAR  24 

23.75 

JUN  29 

23.71 

FEB  23 

26.02 

NOV  21 

27.01 

APR  27 

24.42 

JUL  27 

24.05 

MAR  25 

25.75 

FEB  19,  1982 

25.36 

MAY  25 

24.58 

AUG  28 

23.83 

APR  24 

25.49 

MAR  24 

25.05 

JUL  02 

25.23 

SEP  29 

24.93 

MAY  24 

25.37 

APR  23 

25.08 

27 

25.70 

OCT  31 

25.44 

JUN  23 

25.75 

MAY  25 

25.35 

AUG  24 

26.09 

NOV  29 

25.75 

JUL  24 

26.05 

JUN  23 

25.12 

SEP  30 

26.75 

DEC  28 

25.65 

AUG  25 

26.47 

JUL  21 

25.30 

OCT  26 

26.89 

JAN  24,  1979 

24.73 

SEP  23 

26.92 

AUG  26 

25.60 

NOV  29 

27.38 

FEB  27 

23.42 

OCT  24 

27.30 

SEP  23 

25.60 

FEB  02,  1977 

26.74 

MAR  27 

23.66 

DEC  22 

27.80 

OCT  22 

25.90 

MAR  30 

25.78 

APR  27 

23.69 

JAN  23,  1981 

28.04 

NOV  22 

26.10 

SEP  28 

25.35 

MAY  25 

22.89 

MAR  23 

26.62 

DEC  24 

26.24 

NOV  29 

25.75 

JUN  27 

22.68 

APR  22 

26.31 

DEC  27 

25.05 

JUL  27 

23.64 

MAY  22 

26.40 

BARNSTABLE  307 
HIGHEST  WATER 

.  SITE 
LEVEL  24, 

NUMBER  413730070230201. 

.48,  MAY  25,  1979;  LOWEST  WATER 

LEVEL  27.51,  NOV  24, 

1980. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  03,  1975 

26.47 

AUG 

25,  1976 

26.68 

MAY  25,  1979 

24.48 

MAR 

23,  1981 

25.75 

NOV  06 

26.29 

SEP 

30 

27.10 

AUG  02 

25.61 

MAY 

21 

25.88 

DEC  17 

25.33 

OCT 

29 

27.23 

SEP  27 

26.71 

JUL 

24 

25.89 

JAN  22,  1976 

24.84 

NOV 

29 

27.33 

NOV  23 

26.60 

SEP 

23 

26.69 

FEB  26 

24.50 

MAR 

30,  1977 

25.76 

JAN  22,  1980 

26.58 

NOV 

23 

27.02 

MAR  23 

24.85 

SEP 

28 

26.05 

MAR  25 

26.32 

MAR 

24,  1982 

25.14 

APR  27 

25.14 

SEP 

26,  1978 

26.42 

MAY  27 

25.83 

MAY 

25 

25.77 

MAY  26 

25.59 

NOV 

26 

26.86 

JUL  25 

26.46 

JUL 

23 

25.81 

JUL  02 

26.13 

JAN 

29,  1979 

25.74 

SEP  23 

27.26 

SEP 

23 

26.20 

29 

26.49 

MAR 

29 

24.60 

NOV  24 

27.51 

BARNSTABLE  313 
HIGHEST  WATER 

SITE 
LEVEL  43, 

NUMBER  413913070251701. 

.50,  FEB  26,  1976;  LOWEST  WATER 

LEVEL  48.05,  NOV  23, 

1981. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

SEP  10, 

1975 

45.46 

AUG 

27, 

1976 

45.23 

SEP 

27,  1978 

44.75 

JAN 

23,  1981 

47.07 

16 

45.40 

SEP 

27 

45.60 

JAN 

26,  1979 

45.24 

MAR 

23 

45.92 

OCT  09 

45.50 

OCT 

28 

45.88 

MAR 

29 

43.57 

MAY 

21 

45.77 

NOV  06 

45.55 

DEC 

01 

46.14 

JUN 

26 

43.66 

JUL 

24 

46.55 

DEC  08 

45.20 

28 

46.27 

JUL 

25 

44.11 

SEP 

23 

46.76 

JAN  06, 

1976 

44.76 

FEB 

03, 

1977 

45.83 

SEP 

24 

45.08 

NOV 

23 

48.05 

FEB  04 

43.92 

23 

45.77 

NOV 

23 

45.69 

JAN 

21,  1982 

47.37 

26 

43.50 

MAR 

28 

45.36 

JAN 

22,  1980 

45.95 

MAR 

24 

45.57 

MAR  25 

43.51 

APR 

28 

43.99 

MAR 

25 

45.57 

MAY 

21 

46.01 

APR  26 

43.80 

MAY 

26 

43.82 

MAY 

27 

45.11 

JUL 

23 

45.89 

MAY  27 

44.17 

JUL 

07 

43.73 

JUL 

25 

46.60 

SEP 

23 

46.13 

JUN  28 

44.55 

SEP 

28 

43.95 

SEP 

23 

47.90 

NOV 

22 

46.72 

JUL  29 

44.94 

AUG 

09, 

1978 

43.93 

NOV 

24 

47.24 
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TABLE  2. -WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


BARNSTABLE  314.  SITE  NUMBER  414158070232201. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  54.91,  JUL  26,  1978;  LOWEST  WATER  LEVEL  60.88,  NOV  21,  1981. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

FEB  25,  1976 

57.10 

APR 

01,  1977 

58.33 

SEP  26,  1979 

56.09 

MAY  22, 

1981 

60.70 

MAR  24 

56.61 

MAY 

27 

57.00 

NOV  23 

56.79 

JUL  24 

60.74 

APR  28 

56.29 

SEP 

28 

57.19 

JAN  22,  1980 

57.40 

SEP  22 

60.51 

MAY  25 

56.26 

JUL 

26,  1978 

54.91 

MAR  25 

58.07 

NOV  21 

60.88 

JUN  30 

56.43 

SEP 

28 

55.45 

MAY  27 

58.39 

JAN  21, 

1982 

59.97 

JUL  28 

56.74 

DEC 

06 

55.98 

JUL  25 

58.70 

MAR  22 

60.56 

AUG  25 

56.83 

JAN 

29,  1979 

56.66 

SEP  23 

59.20 

MAY  21 

59.42 

SEP  28 

57.29 

MAR 

30 

56.21 

NOV  24 

59.76 

JUL  22 

59.45 

OCT  29 

57.57 

JUL 

09 

55.34 

JAN  22,  1981 

60.19 

SEP  21 

58.92 

DEC  01 

58.01 

AUG 

02 

55.64 

MAR  23 

60.78 

NOV  22 

59.60 

BARNSTABLE  315 
HIGHEST  WATER 

.  SITE 
LEVEL  55. 

NUMBER  414158070232202. 

.73,  JUL  09,  1979;  LOWEST  WATER 

LEVEL  61.38,  NOV  21, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

FEB  25,  1976 

57.60 

APR  01,  1977 

58.90 

NOV  23,  1979 

57.19 

JUL  24,  1981 

60.72 

MAR  24 

57.07 

MAY  27 

57.90 

JAN  22,  1980 

57.84 

SEP  22 

61.01 

APR  28 

56.67 

SEP  28 

57.65 

MAR  25 

58.59 

NOV  21 

61.38 

MAY  25 

56.67 

SEP  28,  1978 

55.79 

MAY  27 

58.88 

JAN  21,  1982 

60.22 

JUN  30 

56.84 

DEC  06 

56.32 

JUL  25 

59.13 

MAR  22 

59.95 

JUL  28 

57.15 

JAN  29,  1979 

57.11 

SEP  23 

59.65 

MAY  21 

59.98 

AUG  25 

57.23 

MAR  30 

56.73 

NOV  24 

60.23 

JUL  22 

58.89 

SEP  28 

57.70 

JUL  09 

55.73 

JAN  22,  1981 

60.65 

SEP  21 

59.42 

OCT  29 

58.07 

AUG  02 

56.03 

MAR  23 

60.22 

NOV  22 

59.07 

DEC  01 

58.45 

SEP  26 

56.39 

MAY  22 

60.15 

BOURNE  27. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER 
LEVEL  2.10, 

414049070330801. 

,  AUG  09,  1978;  LOWEST  WATER 

LEVEL  9.36,  DEC  28, 

1981. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR  27,  1976 

3.99 

APR  28,  1977 

6.08 

FEB  22,  1980 

5.30 

OCT  23,  1981 

8.98 

MAY  27 

3.99 

AUG  09,  1978 

2.10 

APR  24 

5.78 

DEC  28 

9.36 

JUN  29 

4.25 

OCT  31 

2.94 

JUN  23 

5.87 

FEB  19,  1982 

9.08 

JUL  27 

4.99 

JAN  04,  1979 

3.89 

AUG  25 

6.26 

APR  22 

8.63 

AUG  24 

5.21 

MAR  02 

3.75 

OCT  24 

6.96 

JUN  23 

8.35 

SEP  29 

5.01 

JUL  10 

2.91 

DEC  20 

7.67 

AUG  26 

8.25 

OCT  28 

5.45 

AUG  24 

3.12 

FEB  20,  1981 

8.33 

NOV  08 

8.67 

DEC  01 

5.89 

OCT  24 

3.68 

APR  23 

8.07 

DEC  21 

8.95 

MAR  30,  1977 

6.42 

DEC  27 

4.60 

AUG  24 

8.50 

TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


BOURNE  198.  SITE  NUMBER  414129070361401. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  30.43,  DEC  27,  1972:  LOWEST  WATER  LEVEL  36.17,  OCT  25,  1966. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

NOV  29, 

1962 

33.62 

SEP  27, 

1967 

34.23 

NOV  29, 

1972 

31.67 

JAN  27, 

T978 

30.98 

DEC  28 

33.18 

OCT  26 

34.50 

DEC  27 

30.43 

FEB  28 

30.62 

JAN  31, 

1963 

32.89 

NOV  27 

34.76 

JAN  29, 

1973 

30.54 

MAR  28 

31.09 

FEB  28 

32.38 

DEC  26 

34.45 

FEB  27 

30.93 

APR  26 

31.47 

APR  01 

31.99 

JAN  29, 

1968 

33.55 

MAR  28 

31.28 

MAY  25 

31.38 

30 

31.95 

FEB  27 

33.45 

APR  28 

30.98 

JUN  30 

31.53 

MAY  29 

32.66 

MAR  27 

32.35 

MAY  30 

30.69 

JUL  27 

32.00 

JUN  28 

32.95 

APR  22 

31.87 

JUN  27 

31.22 

AUG  29 

32.51 

JUL  31 

33.44 

MAY  27 

32.78 

JUL  27 

31.71 

SEP  27 

32.99 

AUG  29 

33.86 

JUN  26 

33.35 

AUG  29 

32.10 

OCT  26 

33.34 

SEP  30 

34.27 

JUL  26 

33.70 

SEP  27 

32.49 

NOV  28 

33.92 

OCT  25 

34.42 

AUG  27 

34.01 

OCT  29 

32.90 

DEC  27 

33.36 

DEC  02 

34.52 

SEP  25 

34.43 

NOV  29 

33.20 

JAN  31, 

1979 

32.17 

30 

34.31 

OCT  29 

34.84 

DEC  20 

32.80 

FEB  23 

31.53 

JAN  31, 

1964 

33.90 

NOV  25 

34.80 

JAN  29, 

1974 

31.13 

MAR  26 

31.18 

FEB  28 

33.01 

DEC  26 

34.70 

FEB  27 

30.92 

APR  24 

31.53 

MAR  30 

32.49 

JAN  27, 

1969 

34.14 

MAR  29 

31.27 

MAY  29 

31.32 

APR  28 

32.07 

FEB  26 

33.79 

APR  25 

31.30 

JUN  28 

31.59 

MAY  27 

32.18 

MAR  27 

32.23 

MAY  30 

31.72 

JUL  25 

32.22 

JUN  30 

33.00 

APR  28 

31.21 

JUN  27 

32.20 

AUG  24 

32.69 

JUL  29 

33.70 

MAY  26 

31.79 

JUL  31 

32.85 

OCT  04 

33.39 

SEP  01 

34.35 

JUN  27 

32.70 

AUG  29 

33.36 

24 

33.33 

28 

34.68 

JUL  29 

33.57 

SEP  27 

33.65 

NOV  23 

33.41 

OCT  27 

34.75 

AUG  27 

34.04 

OCT  29 

33.84 

DEC  26 

33.45 

NOV  24 

34.88 

SEP  26 

34.39 

NOV  26 

34.04 

JAN  23, 

1980 

33.20 

DEC  29 

34.83 

OCT  29 

34.61 

DEC  30 

34.11 

MAR  03 

33.39 

JAN  29, 

1965 

34.35 

NOV  25 

34.19 

JAN  30, 

1975 

33.52 

25 

33.20 

FEB  28 

34.04 

DEC  30 

33.39 

FEB  25 

33.00 

APR  24 

32.61 

MAR  29 

33.69 

JAN  26, 

1970 

31.90 

MAR  26 

33.00 

MAY  27 

32.74 

APR  28 

33.93 

FEB  25 

31.70 

APR  29 

32.37 

JUN  23 

33.08 

MAY  28 

34.10 

MAR  25 

31.98 

MAY  28 

32.74 

JUL  25 

33.62 

JUN  28 

34.34 

APR  24 

31.22 

JUN  25 

32.96 

AUG  25 

34.13 

JUL  28 

34.72 

MAY  20 

31.87 

JUL  23 

33.60 

SEP  24 

34.53 

AUG  26 

35.04 

JUN  26 

32.76 

AUG  22 

33.65 

OCT  24 

35.20 

SEP  28 

35.34 

JUL  29 

33.39 

SEP  25 

34.00 

NOV  24 

34.75 

OCT  27 

35.58 

AUG  27 

33.68 

OCT  29 

33.68 

DEC  20 

34.53 

NOV  23 

35.71 

SEP  28 

33.90 

NOV  24 

33.57 

JAN  22, 

1981 

34.50 

DEC  26 

35.85 

OCT  28 

34.18 

DEC  15 

33.12 

FEB  21 

34.22 

JAN  31, 

1966 

35.93 

NOV  24 

33.77 

JAN  20, 

1976 

32.01 

MAR  23 

32.81 

FEB  28 

35.70 

DEC  28 

33.86 

FEB  24 

31.33 

APR  23 

33.06 

MAR  21 

35.51 

JAN  27, 

1971 

32.96 

MAR  23 

31.77 

MAY  21 

33.41 

APR  25 

35.60 

FEB  24 

32.48 

APR  27 

32.15 

JUN  23 

33.79 

MAY  29 

35.73 

MAR  26 

32.17 

MAY  25 

32.73 

JUL  24 

34.03 

JUN  23 

35.29 

APR  28 

32.52 

JUN  29 

33.39 

AUG  24 

34.40 

JUL  21 

35.51 

MAY  24 

32.58 

JUL  27 

33.69 

SEP  22 

34.77 

AUG  25 

35.82 

JUN  28 

32.78 

AUG  27 

34.02 

OCT  23 

35.02 

SEP  27 

36.05 

JUL  27 

33.34 

SEP  29 

34.27 

NOV  21 

35.18 

OCT  25 

36.17 

AUG  27 

33.59 

OCT  28 

34.24 

DEC  28 

34.36 

NOV  14 

35.97 

SEP  27 

34.32 

NOV  29 

34.36 

JAN  21, 

1982 

33.60 

26 

35.91 

OCT  28 

34.67 

DEC  28 

34.48 

FEB  19 

33.07 

28 

35.90 

NOV  29 

34.77 

JAN  27, 

1977 

33.83 

MAR  22 

33.08 

DEC  21 

36.06 

DEC  28 

34.75 

FEB  24 

33.55 

APR  22 

33.33 

JAN  27, 

1967 

35.93 

JAN  28, 

1972 

34.63 

MAR  30 

32.84 

MAY  21 

33.63 

FEB  28 

35.97 

FEB  27 

34.69 

APR  26 

31.99 

JUN  23 

33.50 

MAR  29 

34.69 

MAR  29 

33.36 

MAY  26 

32.10 

JUL  22 

33.73 

APR  25 

34.15 

APR  27 

33.00 

JUN  23 

31.92 

AUG  26 

34.02 

MAY  24 

33.55 

MAY  26 

32.54 

JUL  27 

32.19 

SEP  21 

34.20 

31 

33.37 

JUN  28 

31.81 

AUG  25 

31.88 

OCT  28 

34.60 

JUN  27 

32.72 

JUL  28 

31.50 

SEP  28 

33.18 

NOV  23 

34.70 

JUL  26 

33.39 

AUG  30 

32.49 

OCT  27 

32.94 

DEC  21 

34.60 

AUG  09 

33.68 

SEP  28 

31.70 

NOV  28 

32.88 

22 

33.90 

OCT  30 

31.81 

DEC  28 

32.68 

BOURNE  212. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414326070345001. 

LEVEL  53.62,  AUG  09,  1978;  LOWEST  WATER  LEVEL  59.66,  NOV  21, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

NOV  19,  1975 

56.69 

DEC 

01, 

1976 

57.34 

MAR 

26,  1979 

54.07 

MAR 

23, 

T9 ST" 

58.17 

DEC  15 

56.55 

JAN 

11, 

1977 

57.61 

MAY 

29 

53.81 

MAY 

21 

58.42 

JAN  20,  1976 

56.03 

FEB 

03 

57.60 

JUL 

25 

53.93 

JUL 

24 

58.69 

FEB  24 

55.46 

23 

57.67 

SEP 

24 

54.53 

SEP 

22 

58.92 

MAR  23 

55.33 

MAR 

28 

57.29 

NOV 

23 

54.96 

NOV 

21 

59.66 

APR  27 

55.22 

APR 

26 

56.74 

JAN 

23,  1980 

55.77 

JAN 

21, 

1982 

59.33 

MAY  25 

55.46 

MAY 

25 

56.46 

MAR 

25 

56.21 

MAR 

22 

58.90 

JUN  30 

55.79 

SEP 

28 

56.30 

MAY 

27 

56.05 

MAY 

21 

58.79 

JUL  27 

56.06 

AUG 

09, 

1978 

53.62 

JUL 

25 

56.28 

JUL 

22 

58.52 

AUG  24 

56.27 

SEP 

27 

54.20 

SEP 

24 

57.18 

SEP 

21 

58.44 

SEP  29 

56.68 

DEC 

06 

55.15 

NOV 

24 

57.92 

NOV 

22 

59.08 

OCT  28 

56.96 

JAN 

_26^_ 

1979 

55.02 

JAN 

22,  1981 

58.53 
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TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


BOURNE  215.  SITE  NUMBER  414326070345004. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  53.37,  AUG  09,  1978;  LOWEST  WATER  LEVEL  59.42,  NOV  21,  1981. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

NOV  19,  1975 

56.41 

DEC 

01,  1976 

57.09 

MAR 

26, 

T979 

53.89 

MAR  137"  1981 

57.91 

DEC  15 

56.26 

FEB 

03,  1977 

58.39 

MAY 

29 

53.55 

MAY  21 

58.19 

JAN  20,  1976 

55.77 

23 

57.45 

JUL 

25 

53.63 

JUL  24 

58.47 

FEB  24 

55.18 

MAR 

28 

56.99 

SEP 

24 

54.26 

SEP  22 

58.54 

MAR  23 

55.09 

APR 

26 

56.44 

NOV 

23 

55.19 

NOV  21 

59.42 

APR  27 

54.99 

MAY 

25 

56.20 

JAN 

23, 

1980 

55.48 

JAN  21,  1982 

59.12 

MAY  25 

55.24 

JUL 

06 

55.78 

MAR 

25 

55.94 

MAR  22 

58.69 

JUN  30 

55.56 

SEP 

28 

56.19 

MAY 

27 

55.77 

MAY  21 

58.57 

JUL  27 

55.83 

AUG 

09,  1978 

53.37 

JUL 

25 

56.52 

JUL  22 

58.32 

AUG  24 

55.96 

SEP 

27 

53.98 

SEP 

24 

56.94 

SEP  21 

58.19 

SEP  29 

56.40 

DEC 

06 

54.89 

NOV 

24 

57.69 

NOV  22 

58.88 

OCT  28 

56.70 

JAN 

26,  1979 

54.74 

JAN 

22, 

1981 

58.31 

BREWSTER  21. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414518070020301. 

LEVEL  6.90,  APR  25,  1974;  LOWEST  WATER  LEVEL  13.34,  OCT  25, 

1966. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT 

30, 

1962 

9.62 

AUG 

08, 

1967 

8.65 

SEP 

27, 

1972 

9.90 

DEC 

27, 

1977 

11.12 

NOV 

29 

9.35 

22 

8.48 

OCT 

26 

9.96 

JAN 

26, 

1978 

10.34 

DEC 

02 

9.32 

23 

8.50 

NOV 

27 

9.67 

FEB 

27 

9.84 

28 

9.38 

SEP 

27 

8.43 

DEC 

27 

9.11 

MAR 

28 

9.42 

JAN 

31, 

1963 

9.11 

OCT 

26 

8.48 

JAN 

26, 

1973 

8.87 

APR 

26 

9.19 

FEB 

28 

8.79 

NOV 

27 

8.44 

FEB 

26 

8.51 

MAY 

25 

8.89 

APR 

01 

8.27 

DEC 

26 

8.50 

MAR 

27 

8.31 

JUN 

29 

8.90 

30 

8.16 

JAN 

29, 

1968 

8.43 

APR 

26 

7.82 

JUL 

27 

8.96 

MAY 

29 

7.98 

FEB 

27 

8.43 

MAY 

25 

7.37 

AUG 

28 

8.84 

JUN 

28 

8.03 

MAR 

27 

8.17 

JUN 

27 

7.28 

SEP 

26 

9.05 

JUL 

31 

8.26 

APR 

22 

8.26 

JUL 

27 

7.12 

OCT 

24 

9.24 

AUG 

29 

8.54 

MAY 

27 

8.34 

AUG 

29 

7.22 

NOV 

27 

9.54 

SEP 

30 

8.73 

JUN 

26 

8.40 

SEP 

27 

7.45 

DEC 

26 

9.44 

OCT 

25 

9.07 

JUL 

26 

8.72 

OCT 

29 

7.59 

JAN 

24, 

1979 

9.00 

DEC 

02 

9.17 

AUG 

27 

9.11 

NOV 

28 

7.60 

FEB 

27 

8.65 

30 

9.37 

SEP 

25 

9.48 

DEC 

20 

7.48 

MAR 

27 

8.43 

JAN 

31, 

1964 

9.30 

OCT 

29 

9.84 

JAN 

29, 

1974 

7.26 

APR 

25 

8.24 

FEB 

28 

9.10 

NOV 

25 

9.96 

FEB 

26 

7.10 

MAY 

28 

7.85 

MAR 

30 

8.96 

DEC 

26 

10.21 

MAR 

28 

7.08 

JUN 

24 

7.89 

APR 

28 

8.60 

JAN 

27, 

1969 

10.23 

APR 

25 

6.90 

JUL 

27 

8.16 

MAY 

27 

8.65 

FEB 

26 

9.89 

MAY 

29 

6.93 

AUG 

28 

8.41 

JUN 

30 

8.96 

MAR 

27 

9.60 

JUN 

26 

7.04 

SEP 

25 

8.69 

JUL 

29 

9.18 

APR 

28 

9.32 

JUL 

30 

7.48 

OCT 

25 

8.91 

SEP 

01 

9.51 

MAY 

26 

9.28 

AUG 

28 

7.87 

NOV 

25 

9.09 

28 

9.80 

JUN 

27 

9.41 

SEP 

26 

8.21 

DEC 

21 

9.33 

OCT 

27 

10.02 

JUL 

29 

9.68 

OCT 

29 

8.63 

JAN 

28, 

1980 

9.35 

NOV 

24 

10.40 

AUG 

27 

9.97 

NOV 

26 

8.90 

FEB 

23 

9.50 

DEC 

29 

10.58 

SEP 

26 

10.10 

DEC 

27 

9.20 

MAR 

24 

9.47 

JAN 

29, 

1965 

10.78 

OCT 

29 

10.43 

JAN 

29, 

1975 

9.17 

APR 

24 

9.39 

FEB 

28 

10.85 

NOV 

25 

10.35 

FEB 

25 

9.13 

MAY 

23 

9.40 

MAR 

29 

10.99 

DEC 

30 

9.70 

MAR 

26 

9.15 

JUN 

24 

9.60 

APR 

28 

11.04 

JAN 

26, 

1970 

9.57 

APR 

29 

9.10 

JUL 

24 

10.76 

MAY 

28 

11.21 

FEB 

24 

9.04 

MAY 

28 

9.26 

AUG 

26 

10.40 

JUN 

28 

11.45 

MAR 

25 

8.83 

JUN 

25 

9.36 

SEP 

25 

10.83 

JUL 

28 

11.70 

APR 

24 

8.36 

JUL 

23 

9.65 

OCT 

26 

11.15 

AUG 

26 

11.90 

MAY 

20 

8.25 

AUG 

26 

9.88 

NOV 

25 

11.40 

SEP 

28 

12.19 

JUN 

26 

8.39 

SEP 

25 

9.94 

DEC 

22 

11.63 

OCT 

27 

12.47 

JUL 

29 

8.62 

OCT 

29 

10.18 

JAN 

23, 

1981 

11.82 

NOV 

23 

12.58 

AUG 

27 

8.86 

NOV 

25 

10.00 

FEB 

24 

11.93 

DEC 

26 

12.78 

SEP 

28 

9.22 

DEC 

16 

10.02 

MAR 

24 

11.79 

JAN 

31, 

1966 

12.97 

OCT 

28 

9.49 

JAN 

22, 

1976 

9.26 

APR 

22 

11.86 

FEB 

28 

12.96 

NOV 

24 

9.56 

FEB 

24 

8.81 

MAY 

26 

12.00 

MAR 

21 

12.96 

DEC 

28 

9.76 

MAR 

24 

8.12 

JUN 

25 

11.99 

APR 

25 

13.10 

JAN 

27, 

1971 

9.66 

APR 

26 

8.45 

JUL 

28 

12.19 

MAY 

29 

12.89 

FEB 

24 

9.42 

MAY 

27 

8.59 

AUG 

25 

12.44 

JUN 

23 

12.80 

MAR 

26 

9.18 

JUN 

28 

8.88 

SEP 

25 

12.67 

JUL 

22 

12.97 

APR 

27 

9.16 

JUL 

29 

9.25 

OCT 

28 

12.83 

AUG 

25 

13.04 

MAY 

24 

8.89 

AUG 

26 

9.52 

NOV 

21 

12.89 

SEP 

27 

13.23 

JUN 

25 

9.03 

SEP 

29 

9.98 

DEC 

29 

12.47 

OCT 

25 

13.34 

JUL 

28 

9.36 

OCT 

28 

10.21 

JAN 

25, 

1982 

12.22 

NOV 

14 

12.90 

AUG 

26 

9.65 

NOV 

29 

10.60 

FEB 

23 

11.77 

26 

12.96 

SEP 

27 

10.05 

DEC 

28 

10.82 

MAR 

23 

11.59 

28 

12.94 

OCT 

27 

10.38 

JAN 

27, 

1977 

10.58 

APR 

26 

11.39 

DEC 

21 

12.90 

NOV 

26 

10.61 

FEB 

23 

10.72 

MAY 

26 

11.26 

JAN 

11, 

1967 

12.73 

DEC 

27 

10.86 

MAR 

28 

10.56 

JUN 

25 

10.85 

27 

12.68 

JAN 

27, 

1972 

11.04 

APR 

27 

10.35 

JUL 

26 

10.83 

FEB 

28 

12.46 

FEB 

25 

11.00 

MAY 

27 

10.42 

AUG 

27 

10.88 

MAR 

29 

11.87 

MAR 

28 

10.87 

JUN 

23 

10.45 

SEP 

23 

10.85 

APR 

25 

11.44 

APR 

26 

10.70 

JUL 

26 

10.79 

OCT 

25 

10.97 

MAY 

24 

10.95 

MAY 

25 

10.47 

AUG 

25 

10.91 

NOV 

23 

10.94 

31 

10.24 

JUN 

27 

10.10 

SEP 

27 

11.17 

DEC 

22 

10.95 

JUN 

27 

9.35 

JUL 

27 

10.02 

OCT 

27 

11.17 

JUL 

26 

8.85 

AUG 

29 

10.24 

NOV 

28 

11.42 
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TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


BREWSTER  22.  SITE  NUMBER  414630070014901. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  28.62,  JUN  27,  1973;  LOWEST  WATER  LEVEL  33.60,  JAN  31,  1966. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

NOV  29, 

1962 

30.49 

SEP 

27, 

1967 

29.04 

JUN 

27, 

1973 

28.62 

APR 

26, 

1978 

29.79 

DEC  28 

30.36 

OCT 

26 

29.42 

JUL 

27 

28.64 

MAY 

25 

29.58 

JAN  31, 

1963 

30.27 

NOV 

27 

29.79 

AUG 

29 

28.69 

JUN 

29 

29.75 

FEB  28 

29.67 

DEC 

26 

29.75 

SEP 

27 

28.77 

JUL 

27 

29.91 

APR  01 

28.95 

JAN 

29, 

1968 

29.49 

OCT 

29 

28.97 

AUG 

28 

29.75 

30 

28.82 

FEB 

27 

29.46 

NOV 

28 

29.12 

SEP 

26 

30.16 

MAY  29 

29.04 

MAR 

27 

29.24 

DEC 

20 

29.21 

OCT 

24 

30.51 

JUN  28 

29.28 

APR 

22 

29.09 

JAN 

29, 

1974 

29.13 

NOV 

27 

31.12 

JUL  31 

29.72 

MAY 

27 

29.45 

FEB 

26 

29.02 

DEC 

26 

30.77 

AUG  29 

30.15 

JUN 

26 

29.67 

MAR 

28 

28.86 

JAN 

24, 

1979 

30.53 

SEP  30 

30.50 

JUL 

26 

29.99 

APR 

25 

28.76 

FEB 

27 

29.62 

OCT  25 

30.82 

AUG 

27 

30.42 

MAY 

29 

28.69 

MAR 

27 

29.04 

DEC  02 

30.85 

SEP 

25 

30.84 

JUN 

26 

28.73 

APR 

25 

29.02 

30 

30.89 

OCT 

29 

31.28 

JUL 

30 

28.87 

MAY 

28 

28.89 

JAN  31, 

1964 

30.64 

NOV 

25 

31.44 

AUG 

28 

29.14 

JUN 

24 

28.71 

FEB  28 

30.23 

DEC 

26 

31.62 

SEP 

26 

29.46 

JUL 

27 

29.31 

MAR  30 

29.90 

JAN 

27, 

1969 

31.28 

OCT 

29 

29.78 

AUG 

22 

29.59 

APR  28 

29.57 

FEB 

26 

31.13 

NOV 

26 

30.09 

SEP 

25 

30.28 

MAY  27 

29.57 

MAR 

27 

30.04 

DEC 

27 

31.22 

OCT 

25 

30.57 

JUN  30 

30.13 

APR 

28 

29.82 

JAN 

29, 

1975 

30.85 

NOV 

25 

30.08 

JUL  29 

30.59 

MAY 

26 

29.73 

FEB 

25 

30.70 

DEC 

21 

30.98 

SEP  01 

31.09 

JUN 

27 

30.15 

MAR 

26 

30.38 

JAN 

28, 

1980 

30.83 

28 

31.42 

JUL 

29 

30.64 

APR 

29 

30.20 

FEB 

23 

30.78 

OCT  27 

31.66 

AUG 

27 

31.07 

MAY 

28 

30.37 

MAR 

24 

30.88 

NOV  24 

31.90 

SEP 

26 

31.28 

JUN 

25 

30.54 

APR 

24 

30.37 

DEC  29 

32.12 

OCT 

29 

31.58 

JUL 

23 

30.90 

MAY 

23 

30.33 

JAN  29, 

1965 

32.19 

NOV 

25 

31.42 

AUG 

26 

31.19 

JUN 

24 

30.61 

FEB  28 

31.98 

DEC 

30 

30.74 

SEP 

25 

31.40 

JUL 

24 

31.00 

MAR  29 

31.86 

JAN 

26, 

1970 

29.85 

OCT 

29 

31.45 

AUG 

26 

31.47 

APR  28 

31.89 

FEB 

24 

29.41 

NOV 

25 

31.02 

SEP 

25 

31.94 

MAY  28 

31.98 

MAR 

25 

29.43 

DEC 

16 

30.97 

OCT 

26 

32.31 

JUN  28 

32.17 

MAY 

20 

28.97 

JAN 

21, 

1976 

29.74 

NOV 

25 

32.58 

JUL  28 

32.48 

JUN 

26 

29.46 

FEB 

24 

29.29 

DEC 

22 

32.77 

AUG  26 

32.71 

JUL 

29 

29.94 

MAR 

24 

29.21 

FEB 

24, 

1981 

32.98 

SEP  28 

32.99 

JAN 

27, 

1971 

30.46 

APR 

28 

29.47 

MAR 

24 

32.29 

OCT  27 

33.23 

FEB 

24 

30.65 

MAY 

27 

28.79 

APR 

22 

32.35 

NOV  23 

33.32 

MAR 

26 

30.46 

JUN 

28 

30.28 

MAY 

26 

32.47 

DEC  26 

33.49 

APR 

27 

30.16 

JUL 

29 

30.74 

JUN 

25 

32.57 

JAN  31, 

1966 

33.60 

MAY 

24 

30.10 

AUG 

26 

31.12 

JUL 

28 

32.71 

FEB  28 

33.45 

JUN 

25 

29.93 

SEP 

29 

31.60 

AUG 

25 

32.94 

MAR  21 

33.26 

JUL 

28 

30.33 

OCT 

28 

31.86 

SEP 

25 

33.20 

APR  25 

33.25 

AUG 

26 

30.68 

NOV 

29 

32.08 

OCT 

28 

33.40 

MAY  29 

33.28 

SEP 

27 

31.08 

DEC 

28 

32.30 

NOV 

21 

33.59 

JUN  23 

32.91 

OCT 

27 

31.55 

JAN 

27, 

1977 

31.75 

DEC 

29 

33.01 

JUL  22 

33.05 

NOV 

26 

31.87 

FEB 

23 

32.10 

JAN 

25, 

1982 

33.21 

AUG  25 

33.33 

DEC 

27 

32.21 

MAR 

28 

31.62 

FEB 

23 

32.17 

SEP  27 

33.55 

JAN 

27, 

1972 

32.43 

APR 

27 

31.08 

MAR 

23 

31.69 

OCT  25 

33.57 

FEB 

25 

32.56 

MAY 

25 

31.10 

APR 

26 

31.52 

NOV  28 

32.84 

MAR 

28 

32.32 

JUN 

23 

31.30 

MAY 

26 

31.55 

DEC  21 

32.62 

APR 

26 

31.94 

JUL 

26 

31.60 

JUN 

25 

31.16 

JAN  27, 

1967 

32.61 

MAY 

25 

31.55 

AUG 

25 

31.92 

JUL 

26 

31.15 

FEB  28 

32.49 

JUN 

27 

30.77 

SEP 

27 

32.20 

AUG 

27 

31.42 

MAR  29 

31.53 

JUL 

27 

30.89 

OCT 

27 

32.12 

SEP 

23 

31.55 

APR  25 

31.19 

JAN 

26, 

1973 

28.97 

NOV 

28 

32.21 

OCT 

25 

31.70 

MAY  31 

30.00 

FEB 

26 

29.08 

DEC 

27 

31.94 

NOV 

23 

31.85 

JUN  27 

28.87 

MAR 

27 

29.16 

JAN 

26, 

1978 

30.89 

JUL  26 

28.81 

APR 

26 

29.09 

FEB 

27 

29.60 

AUG  23 

29.09 

MAY 

25 

28.77 

MAR 

28 

29.77 
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TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


BREWSTER  44.  SITE  NUMBER  414435070062201. 


HIGHEST  WATER 

LEVEL  36.10, 

NOV  23 

1982;  LOWEST  WATER  LEVEL 

41.10,  NOV  21, 

1981. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV  06,  1975 

40.20 

SEP 

29, 

1976 

40.21 

AUG  02,  1979 

38.34 

MAY  24,  1981 

407371 

25 

39.89 

OCT 

29 

40.41 

SEP  26 

39.23 

JUL  07 

40.20 

DEC  17 

39.56 

DEC 

01 

40.57 

NOV  24 

39.75 

SEP  23 

40.80 

JAN  29,  1976 

38.53 

FEB 

04, 

1977 

40.14 

JAN  24,  1980 

39.78 

NOV  21 

41.10 

FEB  24 

38.20 

MAR 

31 

39.70 

MAR  24 

39.67 

JAN  25,  1982 

40.67 

MAR  24 

37.78 

SEP 

27 

40.00 

MAY  24 

39.05 

MAR  24 

39.54 

APR  29 

38.48 

AUG 

08, 

1978 

38.78 

JUL  24 

39.53 

MAY  25 

39.46 

MAY  27 

38.76 

SEP 

26 

38.92 

SEP  25 

40.36 

JUL  26 

40.30 

JUN  30 

39.18 

JAN 

26, 

1979 

39.45 

NOV  25 

40.80 

SEP  22 

39.72 

JUL  29 

39.50 

MAR 

28 

38.35 

JAN  23,  1981 

40.97 

NOV  23 

36.10 

AUG  26 

39.67 

JUN 

24 

37.94 

MAR  30 

40.28 

BREWSTER 

HIGHEST 

:  45. 
WATER 

SITE  NUMBER  414355070050401. 

LEVEL  58.50,  JUN  06,  1979;  LOWEST  WATER 

LEVEL  61.57,  NOV  21, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  02, 

1975 

60.28 

JUL  26,  1978 

59.50 

JAN  24,  1980 

59.80 

JUN 

29,  1981 

50.70 

NOV  06 

60.35 

AUG  28 

59.54 

FEB  23 

59.91 

JUL 

27 

60.89 

26 

60.07 

SEP  26 

59.84 

MAR  24 

59.80 

AUG 

26 

61.19 

DEC  16 

59.95 

OCT  24 

60.08 

APR  25 

59.52 

SEP 

23 

61.43 

JAN  22, 

1976 

58.87 

NOV  27 

60.47 

MAY  24 

59.65 

OCT 

28 

61.54 

FEB  24 

58.95 

DEC  26 

59.53 

JUN  24 

59.90 

NOV 

21 

61.57 

MAR  24 

58.81 

JAN  24,  1979 

59.70 

JUL  24 

60.15 

DEC 

30 

60.85 

APR  29 

59.19 

FEB  28 

59.26 

AUG  26 

60.55 

JAN 

25,  1982 

60.56 

MAY  27 

59.47 

MAR  27 

58.94 

SEP  25 

60.91 

MAR 

24 

59.98 

JUN  30 

59.81 

APR  25 

58.96 

OCT  26 

61.16 

APR 

23 

59.98 

JUL  29 

60.13 

MAY  28 

58.86 

NOV  25 

61.30 

MAY 

26 

60.10 

AUG  26 

60.22 

JUN  06 

58.50 

DEC  22 

61.26 

JUN 

25 

59.79 

SEP  29 

60.59 

JUL  09 

59.23 

JAN  23,  1981 

61.22 

JUL 

26 

60.05 

OCT  29 

60.65 

27 

59.41 

FEB  23 

60.27 

AUG 

27 

60.23 

NOV  30 

60.82 

AUG  28 

59.72 

24 

61.09 

SEP 

23 

60.32 

FEB  04, 

1977 

60.08 

SEP  25 

59.98 

MAR  30 

60.65 

OCT 

27 

60.44 

MAR  31 

59.85 

OCT  25 

60.02 

APR  27 

60.66 

NOV 

23 

60.37 

JUL  07 

60.08 

NOV  24 

60.00 

MAY  24 

60.78 

DEC 

22 

60.30 

26 

59.24 

DEC  21 

60.08 

15 


TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LANO-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


CHATHAM  138.  SITE  NUMBER  414100070011101. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  21.13,  JUN  27,  1967;  LOWEST  WATER  LEVEL  26.38,  SEP  25,  1980. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

NOV  29, 

1962 

23.54 

AUG  22, 

1967 

22.04 

SEP  27, 

1972 

23.67 

DEC  27, 

1977 

24.05 

DEC  28 

23.40 

23 

22.11 

OCT  26 

23.78 

JAN  26, 

1978 

23.08 

JAN  31, 

1963 

23.32 

SEP  27 

22.48 

NOV  27 

23.50 

FEB  27 

22.12 

FEB  28 

22.81 

OCT  26 

22.91 

DEC  27 

22.74 

MAR  28 

22.25 

APR  01 

22.25 

NOV  27 

23.27 

JAN  26, 

1973 

22.38 

APR  26 

22.37 

30 

22.25 

DEC  26 

23.22 

FEB  26 

22.47 

MAY  25 

22.39 

MAY  29 

22.54 

JAN  29, 

1968 

23.19 

MAR  27 

22.58 

JUN  30 

22.52 

JUN  28 

22.60 

FEB  27 

23.19 

APR  26 

21.95 

JUL  27 

22.74 

JUL  31 

23.10 

MAR  27 

22.94 

MAY  25 

21.67 

AUG  24 

23.14 

AUG  29 

23.56 

APR  22 

23.00 

JUN  27 

22.11 

SEP  25 

23.58 

SEP  30 

23.95 

MAY  27 

23.32 

JUL  27 

21.85 

OCT  27 

23.86 

"CT  25 

24.23 

JUN  26 

23.50 

AUG  29 

21.98 

NOV  27 

24.14 

DEC  02 

24.09 

JUL  26 

23.76 

SEP  27 

22.39 

DEC  26 

23.80 

30 

24.24 

AUG  27 

24.20 

OCT  29 

22.50 

JAN  24, 

1979 

23.68 

JAN  31, 

1964 

23.85 

SEP  25 

24.58 

NOV  28 

22.69 

FEB  27 

23.14 

FEB  28 

23.52 

OCT  29 

24.92 

DEC  20 

22.71 

MAR  27 

22.46 

MAR  30 

23.15 

NOV  25 

24.97 

JAN  29, 

1974 

22.29 

APR  25 

22.39 

APR  28 

22.85 

DEC  26 

25.08 

FEB  26 

22.16 

MAY  28 

22.36 

MAY  27 

22.93 

JAN  27, 

1969 

24.68 

MAR  28 

22.04 

JUN  27 

22.42 

JUN  30 

23.47 

FEB  26 

24.53 

APR  25 

21.94 

JUL  27 

23.00 

JUL  29 

23.94 

MAR  27 

23.46 

MAY  29 

22.22 

AUG  27 

23.49 

SEP  01 

24.45 

APR  28 

23.32 

JUN  26 

22.54 

SEP  25 

24.00 

28 

24.76 

MAY  26 

23.10 

JUL  30 

23.04 

OCT  29 

24.22 

OCT  27 

24.94 

JUN  27 

23.59 

AUG  28 

23.64 

NOV  24 

24.30 

NOV  24 

25.10 

JUL  29 

24.01 

SEP  26 

24.02 

DEC  22 

24.44 

DEC  29 

25.22 

AUG  27 

24.40 

OCT  29 

24.31 

JAN  28, 

1980 

23.90 

JAN  29, 

1965 

25.08 

SEP  26 

24.52 

NOV  26 

24.54 

FEB  23 

24.00 

FEB  28 

24.69 

OCT  29 

24.84 

DEC  27 

24.70 

MAR  24 

24.12 

MAR  29 

24.52 

NOV  25 

24.48 

JAN  29, 

1975 

24.19 

APR  25 

23.69 

APR  28 

24.53 

DEC  30 

23.60 

FEB  25 

23.98 

JUN  24 

24.03 

MAY  28 

24.60 

JAN  26, 

1970 

22.80 

MAR  26 

23.64 

JUL  24 

24.43 

JUN  28 

24.80 

FEB  24 

22.26 

APR  29 

23.37 

AUG  26 

26.05 

JUL  28 

25.11 

MAR  25 

22.48 

MAY  28 

23.47 

SEP  25 

26.38 

AUG  26 

25.40 

APR  24 

21.98 

JUN  25 

23.70 

OCT  26 

25.49 

SEP  28 

25.69 

MAY  20 

22.32 

JUL  23 

24.20 

NOV  25 

25.61 

OCT  27 

25.88 

JUN  26 

22.78 

AUG  26 

24.67 

DEC  21 

25.64 

NOV  23 

25.94 

JUL  29 

23.21 

SEP  25 

24.79 

JAN  23, 

1981 

25.70 

DEC  26 

26.11 

AUG  27 

23.25 

OCT  29 

24.64 

FEB  24 

25.59 

JAN  31, 

1966 

26.22 

SEP  28 

24.09 

NOV  25 

24.27 

MAR  26 

24.90 

FEB  28 

25.96 

OCT  28 

24.40 

DEC  17 

23.97 

APR  27 

24.88 

MAR  21 

25.76 

NOV  24 

24.16 

JAN  20, 

1976 

22.91 

MAY  24 

24.92 

APR  25 

25.77 

DEC  28 

24.27 

FEB  24 

22.20 

JUN  25 

24.70 

MAY  29 

25.73 

JAN  27, 

1971 

23.77 

APR  29 

22.52 

JUL  27 

24.78 

JUN  23 

24.81 

FEB  24 

23.48 

MAY  26 

22.84 

AUG  25 

25.36 

JUL  22 

25.05 

MAR  26 

23.19 

JUN  29 

23.40 

SEP  25 

25.63 

AUG  25 

25.31 

APR  27 

23.14 

JUL  27 

23.95 

OCT  27 

25.73 

SEP  27 

25.64 

MAY  24 

22.97 

AUG  27 

24.31 

NOV  21 

25.75 

OCT  25 

25.77 

JUN  25 

23.11 

SEP  29 

24.71 

DEC  30 

24.50 

NOV  14 

25.00 

JUL  28 

23.74 

OCT  29 

24.81 

JAN  25, 

1982 

24.16 

26 

24.86 

AUG  26 

24.27 

NOV  29 

24.89 

FEB  23 

23.85 

28 

24.82 

SEP  27 

24.75 

DEC  29 

24.97 

MAR  23 

23.40 

DEC  21 

24.79 

OCT  27 

25.15 

JAN  27, 

1977 

23.97 

APR  26 

23.40 

JAN  11, 

1967 

24.80 

NOV  26 

25.30 

FEB  23 

23.96 

MAY  26 

23.63 

27 

24.69 

DEC  27 

25.54 

MAR  28 

23.87 

JUN  25 

23.55 

FEB  28 

24.59 

JAN  27, 

1972 

25.55 

APR  28 

23.23 

JUL  26 

23.84 

MAR  29 

23.69 

FEB  25 

25.47 

MAY  25 

23.37 

AUG  24 

24.20 

APR  25 

23.40 

MAR  28 

24.62 

JUN  23 

23.26 

SEP  22 

24.09 

MAY  24 

22.77 

APR  26 

24.39 

JUL  26 

23.78 

OCT  25 

24.13 

31 

21.37 

MAY  25 

23.90 

AUG  25 

24.23 

NOV  23 

24.14 

JUN  27 

21.13 

JUN  27 

23.59 

SEP  27 

24.48 

DEC  22 

23.51 

JUL  26 

21.52 

JUL  27 

23.65 

OCT  27 

24.25 

AUG  08 

21.81 

AUG  29 

24.00 

NOV  28 

24.39 

CHATHAM  177. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414140069581801 

LEVEL  24.19,  APR  25,  1979;  LOWEST  WATER 

LEVEL  26.82,  OCT  27, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  02, 

1975 

26.62 

JUL  30, 

1976 

25.97 

JUL  10,  1979 

24.53 

JUN 

£5,  1981 

26.37 

NOV  07 

26.42 

AUG  27 

26.25 

AUG  27 

25.02 

AUG 

25 

26.46 

26 

26.06 

SEP  29 

26.58 

OCT  29 

25.63 

OCT 

27 

26.82 

DEC  17 

25.80 

OCT  29 

26.60 

DEC  22 

25.81 

DEC 

30 

25.29 

JAN  16, 

1976 

24.58 

NOV  30 

26.64 

APR  25,  1980 

25.13 

FEB 

23,  1982 

24.47 

29 

24.30 

MAR  31, 

1977 

25.54 

JUN  24 

25.61 

APR 

26 

24.73 

FEB  24 

24.31 

AUG  24, 

1978 

25.78 

AUG  26 

26.40 

JUN 

25 

25.00 

MAR  23 

24.47 

OCT  27 

25.70 

OCT  26 

26.81 

AUG 

24 

25.64 

APR  29 

24.68 

JAN  03, 

1979 

25.43 

DEC  19 

26.81 

OCT 

25 

26.46 

MAY  26 

25.00 

FEB  26 

24.57 

FEB  24,  1981 

26.53 

DEC 

22 

25.35 

JUN  30 

25.56 

APR  25 

24.19 

APR  27 

26.17 
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TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


DENNIS  TOO.  SITE  NUMBER  414335070105601. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  4.46,  MAY  25,  1979;  LOWEST  WATER  LEVEL  16.17,  NOV  21,  1981. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  01, 

T975 

9.40 

AUG  26,  1976 

03 

JUL 

26,  1979 

03 

MAY 

24, 

1981 

“TOT 

NOV  04 

9.74 

SEP  30 

9.19 

SEP 

26 

6.65 

AUG 

05 

13.53 

24 

9.43 

OCT  29 

10.05 

NOV 

26 

8.22 

SEP 

23 

14.60 

DEC  15 

8.76 

DEC  02 

10.80 

JAN 

22,  1980 

8.95 

NOV 

21 

16.17 

JAN  29, 

1976 

6.60 

MAR  28,  1977 

9.34 

MAR 

24 

9.29 

JAN 

25, 

1982 

15.63 

FEB  24 

5.37 

JUL  26,  1978 

5.23 

MAY 

24 

8.18 

MAR 

24 

13.32 

MAR  23 

4.76 

SEP  26 

6.33 

JUL 

28 

9.35 

MAY 

25 

13.54 

APR  29 

5.05 

NOV  26 

8.14 

SEP 

25 

11.05 

AUG 

24 

12.28 

MAY  26 

5.59 

JAN  26,  1979 

7.81 

NOV 

25 

12.95 

SEP 

22 

12.14 

OUL  01 

6.50 

MAR  28 

5.34 

JAN 

26,  1981 

14.37 

NOV 

22 

12.45 

30 

7.39 

MAY  25 

4.46 

MAR 

30 

13.04 

DENNIS  123. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414402070083901. 

LEVEL  2.44,  JUN  27,  1979;  LOWEST  WATER 

LEVEL  7.28, 

,  NOV  25, 

1980. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT  01,  1975 

4.92 

JUL 

26,  1977 

4.56 

JAN 

24,  1980 

4.08 

AUG  25,  1981 

6.49 

NOV  04 

4.93 

SEP 

27 

5.15 

FEB 

23 

4.47 

SEP  23 

6.82 

24 

4.61 

AUG 

28,  1978 

3.29 

MAR 

24 

4.35 

OCT  27 

7.10 

DEC  15 

4.38 

SEP 

26 

3.60 

APR 

25 

4.01 

NOV  21 

7.16 

JAN  20,  1976 

3.55 

OCT 

24 

3.88 

MAY 

24 

4.16 

DEC  30 

6.28 

FEB  24 

3.08 

NOV 

26 

4.22 

JUN 

24 

4.38 

JAN  25,  1982 

6.04 

MAR  23 

2.93 

DEC 

29 

3.96 

JUL 

24 

4.77 

FEB  22 

5.68 

APR  29 

3.13 

JAN 

26,  1979 

3.47 

AUG 

26 

5.26 

MAR  24 

5.28 

MAY  26 

3.35 

FEB 

28 

3.07 

SEP 

25 

5.71 

APR  23 

5.13 

JUL  01 

3.81 

MAR 

28 

2.84 

OCT 

26 

6.03 

MAY  25 

5.14 

30 

4.16 

APR 

27 

2.49 

NOV 

25 

7.28 

JUN  22 

4.74 

AUG  26 

4.33 

MAY 

25 

2.52 

DEC 

22 

6.43 

OUL  23 

4.95 

SEP  30 

4.80 

JUN 

27 

2.44 

JAN 

23,  1981 

6.59 

AUG  24 

5.16 

OCT  29 

5.01 

JUL 

26 

3.05 

FEB 

24 

6.49 

SEP  23 

5.13 

DEC  02 

5.30 

AUG 

27 

4.03 

MAR 

30 

5.97 

OCT  25 

5.35 

FEB  01,  1977 

4.87 

SEP 

26 

3.77 

APR 

27 

5.97 

NOV  22 

5.35 

MAR  28 

4.45 

OCT 

23 

3.96 

MAY 

24 

6.10 

DEC  22 

5.43 

MAY  26 

4.17 

NOV 

24 

4.04 

JUN 

29 

6.03 

JUL  06 

4.23 

DEC 

21 

4.28 

JUL 

27 

6.17 

DENNIS  135. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414259070101701. 

LEVEL  7.30,  APR  29,  1976;  LOWEST  WATER  LEVEL 

11.36,  OCT  28, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  01,  1975 

9.31 

AUG  25,  1976 

8.83 

JUN  27,  1979 

8.63 

JUN 

29,  1981 

9.48 

NOV  04 

9.34 

SEP  30 

9.26 

OCT  23 

8.65 

AUG 

25 

10.91 

24 

9.06 

NOV  02 

9.51 

DEC  21 

9.09 

OCT 

28 

11.36 

DEC  15 

8.96 

DEC  09 

9.83 

FEB  23,  1980 

9.02 

DEC 

30 

11.00 

JAN  20,  1976 

8.27 

MAR  28,  1977 

8.75 

APR  25 

8.79 

FEB 

22,  1982 

10.08 

FEB  24 

7.44 

AUG  07,  1978 

7.60 

JUN  24 

8.89 

APR 

23 

9.32 

MAR  23 

7.32 

28 

7.68 

AUG  26 

9.91 

JUN 

25 

9.28 

APR  29 

7.30 

OCT  24 

8.85 

OCT  26 

10.59 

AUG 

24 

9.76 

MAY  26 

7.59 

DEC  29 

8.86 

DEC  22 

11.16 

OCT 

27 

9.96 

JUL  01 

7.97 

FEB  28,  1979 

7.95 

FEB  24,  1981 

11.28 

DEC 

22 

10.19 

30 

8.55 

APR  27 

8.33 

APR  27 

10.39 

DENNIS  157. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER 
LEVEL  0.33, 

414255070083101. 

MAR  23,  1976;  LOWEST  WATER  LEVEL  6.45, 

,  AUG 

25, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  01,  1975 

5.00 

AUG  26,  1976 

1721 

OCT 

25, 

1979 

4.24 

AUG  25,  1981 

6.45 

NOV  04 

4.26 

SEP  30 

4.55 

DEC 

21 

4.22 

OCT  28 

6.33 

24 

3.76 

NOV  02 

4.53 

FEB 

23, 

1980 

3.49 

DEC  30 

5.29 

DEC  15 

3.10 

DEC  09 

4.49 

APR 

25 

3.07 

FEB  22,  1982 

4.17 

JAN  20,  1976 

1.50 

MAR  28,  1977 

2.95 

JUN 

24 

3.50 

APR  23 

3.41 

FEB  24 

0.50 

AUG  02,  1978 

2.72 

SEP 

11 

5.84 

JUN  22 

3.57 

MAR  23 

0.33 

28 

2.94 

OCT 

26 

6.09 

AUG  24 

5.07 

APR  29 

0.83 

OCT  24 

3.54 

DEC 

22 

5.78 

OCT  22 

4.82 

MAY  26 

1.35 

DEC  29 

3.48 

FEB 

24, 

1981 

5.75 

DEC  22 

4.66 

JUL  01 

2.64 

JUL  09,  1979 

2.93 

APR 

27 

4.57 

30 

3.63 

27 

3.82 

JUN 

29 

5.31 
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TABLE  2. --WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


DENNIS  158.  SITE  NUMBER  414210070090901. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  14.10,  APR  29,  1976;  LOWEST  WATER  LEVEL  19.78,  NOV  21,  1981. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  01, 

1975 

17.59 

AUG 

26. 

1976 

16.66 

MAY 

25, 

1979 

14.43 

MAR  30,  1981 

18.83 

NOV  04 

17.55 

SEP 

30 

17.34 

JUL 

26 

14.74 

MAY  24 

18.48 

24 

17.34 

NOV 

02 

17.75 

SEP 

26 

16.09 

JUL  27 

18.75 

DEC  15 

16.82 

DEC 

10 

18.02 

NOV 

24 

16.92 

SEP  23 

19.38 

JAN  20, 

1976 

15.59 

MAR 

28, 

1977 

16.71 

JAN 

22, 

1980 

17.17 

NOV  21 

19.78 

FEB  24 

14.42 

AUG 

03 

16.65 

MAR 

24 

16.90 

JAN  26,  1982 

18.93 

MAR  23 

14.19 

SEP 

27 

17.10 

MAY 

24 

16.33 

MAR  24 

17.59 

APR  29 

14.10 

SEP 

26, 

1978 

15.86 

JUL 

28 

17.37 

MAY  26 

16.92 

MAY  26 

14.42 

NOV 

25 

16.71 

SEP 

25 

18.51 

JUL  26 

17.03 

JUL  01 

15.31 

JAN 

26, 

1979 

16.42 

NOV 

25 

19.10 

SEP  22 

17.54 

30 

16.12 

MAR 

28 

14.64 

JAN 

23, 

1981 

19.69 

NOV  22 

18.04 

DENNIS  172. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414108070080601. 

LEVEL  7.26,  JUN  27,  1979;  LOWEST  WATER  LEVEL  9.54,  DEC  10, 

1976. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

APR  01,  1976 

8.22 

MAR  28,  1977 

8.65 

DEC  21,  1979 

9.18 

AUG 

25, 

1981 

9.26 

29 

8.45 

APR  27 

8.34 

FEB  23,  1980 

8.79 

OCT 

28 

9.46 

MAY  26 

8.69 

AUG  03 

8.95 

APR  25 

8.55 

DEC 

30 

8.70 

JUL  01 

8.90 

AUG  28,  1978 

8.63 

JUN  24 

8.85 

FEB 

22, 

1982 

8.47 

29 

9.10 

OCT  24 

9.02 

AUG  26 

9.33 

APR 

23 

8.72 

AUG  25 

8.99 

FEB  28,  1979 

8.19 

OCT  26 

9.36 

JUN 

22 

8.46 

SEP  29 

9.17 

APR  27 

8.49 

DEC  19 

9.54 

AUG 

24 

8.85 

OCT  29 

9.25 

JUN  27 

7.26 

FEB  24,  1981 

9.50 

OCT 

22 

8.90 

DEC  10 

9.54 

AUG  27 

8.91 

APR  27 

9.09 

DEC 

21 

8.81 

FEB  07,  1977 

8.92 

OCT  23 

9.01 

JUN  29 

8.88 

DENNIS  173. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414108070080602. 

LEVEL  5.66,  APR  01,  1976:  LOWEST  WATER 

LEVEL  8.03,  DEC  19, 

1980. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

APR  01,  1976 

5.66 

MAR 

28,  1977 

6.40 

OCT  2 T,  1979 

7. or" 

JUN  29,  1981 

6.97 

29 

5.89 

APR 

27 

5.86 

DEC  21 

7.08 

AUG  25 

7.52 

MAY  26 

6.18 

AUG 

03 

6.76 

FEB  23,  1980 

6.70 

OCT  28 

7.84 

JUL  01 

6.57 

AUG 

30,  1978 

6.40 

APR  25 

6.30 

DEC  30 

6.71 

29 

6.88 

OCT 

24 

6.88 

JUN  24 

6.77 

FEB  22,  1982 

6.27 

AUG  25 

6.83 

JAN 

03,  1979 

6.63 

AUG  26 

7.56 

APR  23 

6.45 

SEP  29 

7.16 

FEB 

28 

5.70 

OCT  26 

7.78 

JUN  22 

6.35 

OCT  29 

7.29 

APR 

27 

5.92 

DEC  19 

8.03 

AUG  24 

6.99 

DEC  10 

7.51 

JUN 

27 

5.86 

FEB  24,  1981 

7.82 

OCT  22 

7.02 

FEB  07,  1977 

6.68 

AUG 

27 

6.71 

APR  27 

7.20 

DEC  21 

7.02 

DENNIS  247. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414352070102601. 

LEVEL  46.25,  JUN  27,  1979;  LOWEST  WATER  LEVEL  50.90,  OCT  27, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

FEB  28,  1979 

47.52 

APR  25,  1980 

48.46 

APR  27,  1981 

50.10 

APR  23,  1982 

‘  49.18 

JUN  27 

46.25 

JUN  24 

48.45 

JUN  29 

50.06 

JUN  22 

48.93 

AUG  27 

47.15 

AUG  26 

49.18 

AUG  25 

50.22 

AUG  24 

49.13 

OCT  23 

48.09 

OCT  26 

50.04 

OCT  27 

50.90 

OCT  22 

49.52 

DEC  21 

48.62 

DEC  22 

50.61 

DEC  30 

50.64 

DEC  21 

49.82 

FEB  23,  1980 

48.78 

FEB  24,  1981 

50.80 

FEB  23,  1982 

49.80 
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TABLE  2. -WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


EASTHAM  36.  SITE  NUMBER  415125069581501. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  38.49,  JUL  09,  1979;  LOWEST  WATER  LEVEL  44.00,  NOV  21,  1981. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  01, 

1975 

42.36 

JUL 

26,  1977 

41.90 

DEC 

22,  1979 

41.40 

JUL 

28,  1981 

43.05 

NOV  05 

42.51 

SEP 

27 

42.53 

JAN 

28,  1980 

41.69 

AUG 

26 

43.31 

25 

42.28 

AUG 

08,  1978 

39.66 

FEB 

25 

41.81 

SEP 

25 

43.53 

DEC  16 

42.14 

24 

39.44 

MAR 

26 

41.96 

OCT 

27 

43.78 

JAN  21, 

1976 

40.90 

SEP 

25 

39.65 

APR 

27 

41.70 

NOV 

21 

44.00 

FEB  24 

39.77 

OCT 

27 

40.00 

MAY 

23 

41.53 

DEC 

29 

43.77 

MAR  24 

39.32 

NOV 

27 

40.52 

JUN 

25 

41.69 

JAN 

25,  1982 

43.19 

APR  28 

39.33 

DEC 

26 

40.70 

JUL 

28 

42.05 

FEB 

22 

43.00 

MAY  26 

39.65 

JAN 

24,  1979 

40.60 

AUG 

26 

42.34 

MAR 

23 

42.42 

JUN  29 

40.28 

FEB 

26 

39.70 

SEP 

24 

42.74 

APR 

26 

42.03 

JUL  29 

40.78 

MAR 

27 

39.10 

OCT 

27 

43.08 

MAY 

26 

41.88 

AUG  26 

41.19 

APR 

25 

38.87 

NOV 

23 

43.36 

JUN 

25 

41.41 

SEP  28 

41.73 

MAY 

28 

38.62 

DEC 

19 

43.58 

JUL 

26 

41.13 

OCT  29 

42.15 

JUL 

09 

38.49 

JAN 

26,  1981 

43.83 

AUG 

27 

41.33 

NOV  30 

42.61 

27 

38.76 

FEB 

24 

43.88 

SEP 

23 

41.60 

APR  01, 

1977 

42.45 

AUG 

28 

39.46 

MAR 

24 

43.10 

OCT 

25 

41.93 

26 

42.00 

SEP 

25 

39.81 

APR 

22 

42.85 

DEC 

22 

42.48 

MAY  25 

41.71 

OCT 

29 

40.50 

MAY 

26 

42.78 

JUL  06 

41.85 

NOV 

25 

40.95 

JUN 

25 

42.83 

EASTHAM  37. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414959069595001. 

LEVEL  17.01,  JAN  21,  1976;  LOWEST  WATER 

LEVEL  20.12,  OCT  27, 

1980. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  01, 

1975 

379714 

SEP 

28, 

1976 

“  19.63 

AUG 

28,  1979 

18.84 

AUG  26,  1981 

19.14 

NOV  05 

18.90 

OCT 

27 

19.45 

OCT 

29 

19.14 

OCT  27 

19.86 

25 

18.46 

NOV 

30 

19.29 

DEC 

22 

19.01 

DEC  29 

18.46 

DEC  16 

18.11 

FEB 

23, 

1977 

18.21 

FEB 

25,  1980 

18.47 

FEB  22,  1982 

17.83 

JAN  21, 

1976 

17.01 

MAR 

29 

18.06 

APR 

27 

18.06 

APR  26 

18.01 

FEB  24 

17.25 

AUG 

08, 

1978 

18.09 

JUN 

25 

18.80 

JUN  25 

17.64 

MAR  24 

17.50 

24 

17.21 

AUG 

26 

19.67 

AUG  27 

18.86 

APR  28 

17.98 

OCT 

27 

18.56 

OCT 

27 

20.12 

OCT  25 

19.09 

MAY  26 

18.41 

DEC 

26 

18.14 

DEC 

19 

19.67 

DEC  22 

18.93 

JUN  29 

18.91 

FEB 

26, 

1979 

17.41 

FEB 

24,  1981 

18.95 

JUL  29 

19.19 

APR 

25 

17.46 

APR 

22 

18.39 

AUG  25 

19.32 

JUL 

09 

17.97 

JUN 

25 

18.95 

FALMOUTH  5. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  413449070322401. 

LEVEL  2.55,  MAY  01,  1958;  LOWEST  WATER 

LEVEL  5.69,  DEC  30, 

1974. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

AUG  04,  1950 

5.09 

AUG 

08,  1953 

4.81 

NOV  22,  1954 

5.10 

DEC 

03, 

1956 

5.13 

11 

5.23 

15 

4.69 

DEC  01 

4.96 

JAN 

04, 

1957 

4.91 

18 

5.36 

22 

4.86 

JAN  03,  1955 

3.89 

FEB 

01 

4.68 

20 

5.17 

29 

5.00 

FEB  01 

3.66 

MAR 

02 

4.40 

25 

5.29 

SEP 

05 

5.17 

MAR  02 

3.85 

APR 

01 

3.94 

SEP  01 

5.36 

12 

5.21 

APR  01 

3.73 

MAY 

01 

3.48 

02 

5.46 

19 

5.15 

MAY  02 

3.56 

JUN 

01 

4.02 

08 

5.39 

26 

5.07 

JUN  06 

3.82 

17 

4.40 

OCT  04 

5.30 

OCT 

01 

5.14 

20 

4.14 

24 

4.61 

NOV  27 

5.24 

NOV 

02 

5.05 

27 

4.17 

JUL 

01 

4.75 

JUN  09,  1952 

4.07 

30 

4.49 

JUL  04 

4.33 

08 

4.89 

JUL  03 

4.59 

DEC 

31 

3.56 

11 

4.42 

15 

4.97 

10 

4.84 

FEB 

01,  1954 

3.94 

18 

4.54 

22 

5.13 

17 

4.96 

MAR 

01 

3.98 

25 

4.70 

29 

5.09 

24 

5.08 

APR 

17 

4.00 

AUG  01 

4.74 

AUG 

05 

4.97 

AUG  01 

5.20 

MAY 

01 

3.91 

08 

4.89 

12 

5.09 

07 

4.96 

JUN 

01 

3.25 

29 

4.35 

19 

5.14 

14 

4.90 

07 

3.43 

OCT  01 

4.69 

26 

4.93 

21 

4.95 

14 

3.72 

NOV  02 

4.71 

SEP 

03 

5.10 

28 

5.05 

21 

3.80 

DEC  01 

4.45 

OCT 

01 

5.28 

SEP  04 

5.18 

28 

4.00 

31 

4.51 

NOV 

01 

5.39 

11 

5.17 

JUL 

05 

4.12 

FEB  01,  1956 

4.15 

DEC 

02 

5.37 

SEP  18 

5.23 

12 

4.27 

MAR  01 

3.34 

JAN 

03, 

1958 

4.98 

OCT  27 

5.40 

19 

4.53 

31 

2.97 

FEB 

07 

3.59 

NOV  28 

5.43 

26 

4.57 

APR  30 

2.65 

MAR 

01 

3.37 

DEC  27 

5.20 

AUG 

02 

4.75 

JUN  01 

3.44 

APR 

01 

3.32 

JAN  27,  1953 

4.59 

09 

4.78 

30 

3.98 

MAY 

01 

2.55 

FEB  27 

3.64 

16 

4.72 

JUL  09 

4.01 

JUN 

02 

2.71 

MAR  30 

3.41 

SEP 

06 

4.94 

16 

4.16 

JUL 

07 

3.51 

APR  27 

2.78 

13 

4.70 

30 

4.27 

21 

3.94 

MAY  27 

3.16 

20 

4.71 

AUG  06 

4.41 

28 

3.92 

JUN  27 

4.29 

27 

4.82 

13 

4.40 

AUG 

11 

4.19 

JUL  11 

4.60 

OCT 

04 

4.93 

20 

4.47 

25 

4.40 

18 

4.60 

26 

5.08 

27 

4.52 

SEP 

02 

4.03 

25 

4.59 

NOV 

01 

5.05 

OCT  01 

4.84 

27 

4.37 

AUG  01 

4.71 

15 

5.08 

NOV  02 

5.02 

NOV 

01 

4.17 
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TABLE  2. -WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


FALMOUTH  5  (CONTINUED).  SITE  NUMBER  413449070322401. 


WATER  WATER  WATER  WATER 


DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DEC 

orr 

1958 

4.42 

SEP 

1964 

5.16 

DEC 

30, 

1969 

OI 

MAR 

26, 

1975 

4748 

JAN 

03, 

1959 

4.47 

28 

5.31 

JAN 

26, 

1970 

3.64 

APR 

29 

4.36 

31 

4.55 

OCT 

27 

5.12 

FEB 

25 

3.35 

MAY 

28 

4.68 

MAR 

02 

3.94 

NOV 

24 

5.39 

MAR 

25 

3.48 

JUN 

25 

4.78 

APR 

01 

3.47 

DEC 

29 

5.20 

APR 

24 

3.09 

JUL 

23 

5.00 

MAY 

01 

3.47 

JAN 

29, 

1965 

5.00 

MAY 

20 

3.70 

AUG 

26 

5.09 

JUN 

01 

3.98 

FEB 

28 

4.63 

JUN 

26 

4.38 

SEP 

25 

4.83 

08 

4.04 

MAR 

29 

4.51 

JUL 

29 

4.70 

OCT 

29 

4.94 

OUL 

10 

4.35 

APR 

28 

4.51 

AUG 

27 

4.87 

NOV 

25 

4.59 

AUG 

01 

3.87 

MAY 

28 

4.65 

SEP 

28 

5.00 

DEC 

15 

4.35 

24 

4.25 

JUN 

28 

4.85 

OCT 

28 

5.05 

JAN 

28, 

1976 

3.60 

NOV 

02 

4.76 

JUL 

28 

5.14 

NOV 

24 

4.59 

FEB 

24 

3.52 

DEC 

28 

4.92 

AUG 

26 

5.33 

DEC 

28 

4.40 

MAR 

23 

3.75 

JAN 

26, 

1960 

4.43 

SEP 

28 

5.49 

JAN 

27, 

1971 

3.98 

APR 

27 

3.62 

MAR 

30 

3.58 

OCT 

27 

5.50 

FEB 

24 

3.48 

MAY 

25 

4.13 

APR 

26 

3.02 

NOV 

23 

5.62 

MAR 

26 

3.64 

JUN 

29 

3.66 

MAY 

26 

3.55 

DEC 

26 

5.51 

APR 

28 

3.84 

JUL 

28 

3.70 

JUN 

27 

4.11 

JAN 

31, 

1966 

5.50 

MAY 

24 

4.00 

AUG 

25 

4.69 

AUG 

29 

4.91 

FEB 

28 

5.24 

JUN 

28 

4.26 

SEP 

29 

5.19 

DEC 

27 

4.71 

MAR 

21 

5.15 

JUL 

27 

4.64 

OCT 

27 

5.23 

JAN 

30, 

1961 

4.47 

APR 

25 

5.22 

AUG 

27 

4.98 

NOV 

29 

5.60 

FEB 

27 

4.03 

MAY 

29 

4.99 

SEP 

27 

5.20 

DEC 

28 

5.61 

MAR 

30 

3.72 

JUN 

23 

4.54 

OCT 

28 

5.37 

JAN 

27, 

1977 

4.97 

APR 

28 

3.62 

JUL 

21 

4.93 

NOV 

29 

5.24 

FEB 

23 

4.95 

MAY 

31 

3.54 

AUG 

25 

5.24 

DEC 

28 

5.51 

MAR 

30 

4.45 

JUN 

30 

3.97 

SEP 

27 

5.33 

JAN 

28, 

1972 

5.43 

APR 

28 

3.69 

JUL 

31 

4.17 

OCT 

25 

5.46 

FEB 

27 

5.18 

MAY 

26 

4.24 

AUG 

30 

4.61 

NOV 

28 

5.28 

MAR 

29 

4.39 

JUN 

23 

3.86 

SEP 

30 

4.67 

DEC 

21 

5.23 

APR 

27 

4.10 

JUL 

27 

4.45 

OCT 

31 

3.83 

JAN 

27, 

1967 

5.23 

MAY 

26 

3.80 

AUG 

25 

4.59 

NOV 

30 

3.92 

FEB 

28 

5.00 

JUN 

28 

2.58 

OCT 

31 

4.17 

DEC 

29 

3.99 

MAR 

29 

3.92 

JUL 

28 

3.50 

NOV 

28 

4.51 

JAN 

30, 

1962 

3.28 

APR 

25 

3.67 

AUG 

30 

4.13 

DEC 

28 

3.96 

FEB 

28 

3.09 

MAY 

31 

2.70 

SEP 

28 

3.71 

JAN 

27, 

1978 

2.69 

MAR 

30 

3.62 

JUN 

27 

3.08 

OCT 

30 

4.08 

FEB 

27 

3.02 

APR 

27 

3.66 

JUL 

26 

3.88 

NOV 

29 

3.10 

MAR 

28 

3.64 

MAY 

28 

3.94 

AUG 

28 

4.20 

DEC 

27 

3.00 

APR 

25 

4.47 

JUN 

28 

4.17 

SEP 

27 

4.56 

JAN 

29, 

1973 

3.27 

MAY 

25 

3.86 

JUL 

27 

4.59 

OCT 

26 

4.90 

FEB 

27 

3.74 

JUN 

28 

4.08 

AUG 

28 

4.97 

NOV 

27 

4.86 

MAR 

28 

3.82 

JUL 

27 

4.42 

SEP 

28 

4.93 

DEC 

26 

4.81 

APR 

28 

3.40 

AUG 

29 

4.75 

OCT 

30 

4.82 

JAN 

29, 

1968 

4.30 

MAY 

30 

3.30 

SEP 

27 

5.15 

NOV 

28 

4.34 

FEB 

27 

4.38 

JUN 

27 

3.92 

OCT 

26 

5.22 

DEC 

28 

4.27 

MAR 

27 

2.74 

OUL 

27 

4.15 

NOV 

28 

5.13 

JAN 

28, 

1963 

3.99 

APR 

22 

3.35 

AUG 

29 

4.50 

DEC 

27 

4.95 

FEB 

28 

3.72 

MAY 

27 

4.04 

SEP 

27 

4.77 

JAN 

25, 

1979 

4.29 

MAR 

28 

3.48 

JUN 

26 

4.35 

OCT 

29 

4.85 

FEB 

24 

3.88 

APR 

29 

3.89 

JUL 

26 

4.53 

NOV 

29 

5.07 

MAR 

26 

3.87 

MAY 

29 

4.20 

AUG 

27 

4.81 

DEC 

20 

4.36 

APR 

24 

4.19 

JUN 

28 

4.47 

SEP 

25 

5.08 

JAN 

29, 

1974 

4.09 

MAY 

27 

4.16 

JUL 

29 

4.77 

OCT 

29 

5.25 

FEB 

27 

3.72 

JUN 

26 

4.37 

AUG 

28 

5.02 

NOV 

25 

4.93 

MAR 

29 

3.62 

JUL 

25 

4.75 

SEP 

26 

5.13 

DEC 

26 

5.04 

APR 

25 

4.09 

AUG 

24 

5.10 

OCT 

28 

5.34 

JAN 

27, 

1969 

4.66 

MAY 

30 

4.03 

SEP 

24 

5.42 

NOV 

29 

5.28 

FEB 

26 

3.48 

JUN 

27 

4.60 

OCT 

24 

5.49 

DEC 

30 

5.31 

MAR 

27 

2.90 

OUL 

31 

5.00 

NOV 

25 

5.51 

JAN 

31, 

1964 

5.32 

APR 

28 

3.26 

AUG 

29 

5.37 

DEC 

26 

5.57 

FEB 

28 

4.36 

MAY 

26 

3.65 

SEP 

27 

5.45 

JAN 

23, 

1980 

5.40 

MAR 

30 

3.97 

JUN 

27 

4.17 

OCT 

29 

5.54 

FEB 

22 

5.33 

APR 

28 

3.55 

JUL 

29 

4.67 

NOV 

26 

5.67 

MAR 

25 

5.33 

MAY 

27 

3.95 

AUG 

27 

5.00 

DEC 

30 

5.69 

APR 

24 

4.53 

JUN 

30 

4.48 

SEP 

26 

5.15 

JAN 

30, 

1975 

5.08 

MAY 

27 

4.61 

JUL 

29 

4.83 

OCT 

29 

5.28 

FEB 

25 

4.73 

JUN 

23 

4.90 

AUG 

28 

5.12 

NOV 

25 

4.80 
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TABLE  2. -WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


FALMOUTH  167.  SITE  NUMBER  413737070330301. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  10.43,  MAR  28,  1978;  LOWEST  WATER  LEVEL  15.36,  NOV  21,  1981. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

NOV  06, 

1975 

13.58 

OCT 

26,  1978 

12.72 

MAR 

25,  1980 

13.62 

JUN 

23,  1981 

13.97 

24 

13.34 

NOV 

28 

13.21 

26 

13.65 

JUL 

27 

14.11 

DEC  16 

13.04 

DEC 

15 

13.15 

APR 

24 

13.08 

AUG 

24 

14.42 

JAN  21, 

1976 

12.21 

27 

13.16 

MAY 

27 

12.83 

25 

14.46 

FEB  24 

11.29 

JAN 

25,  1979 

12.86 

JUN 

03 

12.93 

SEP 

22 

14.78 

MAR  23 

11.26 

MAR 

02 

11.60 

23 

13.14 

OCT 

23 

15.13 

APR  27 

11.49 

APR 

05 

11.22 

JUL 

25 

13.55 

NOV 

21 

15.36 

MAY  25 

11.79 

13 

11.26 

AUG 

06 

13.73 

DEC 

28 

15.03 

out  01 

12.39 

20 

11.25 

25 

13.99 

JAN 

21,  1982 

14.70 

30 

12.81 

24 

11.27 

SEP 

23 

14.41 

FEB 

19 

14.21 

AUG  25 

12.99 

MAY 

29 

11.27 

OCT 

15 

14.62 

MAR 

22 

13.81 

SEP  29 

13.49 

JUN 

26 

11.42 

24 

14.42 

APR 

22 

13.65 

OCT  27 

13.79 

JUL 

25 

11.73 

NOV 

24 

14.89 

MAY 

21 

13.75 

DEC  01 

14.10 

AUG 

24 

12.17 

DEC 

08 

14.99 

JUN 

23 

13.54 

MAR  30, 

1977 

12.99 

SEP 

24 

12.48 

20 

14.77 

JUL 

22 

13.53 

MAR  28, 

1978 

10.43 

OCT 

24 

12.90 

JAN 

22,  1981 

15.18 

AUG 

26 

13.80 

MAY  26 

10.78 

NOV 

23 

13.20 

28 

15.22 

SEP 

21 

14.01 

JUN  16 

10.53 

DEC 

26 

13.52 

FEB 

20 

15.03 

OCT 

28 

14.38 

AUG  01 

11.25 

27 

13.50 

MAR 

23 

13.77 

NOV 

22 

14.61 

29 

11.71 

JAN 

16,  1980 

13.66 

APR 

21 

13.62 

DEC 

21 

14.73 

30 

11.57 

23 

13.63 

23 

13.60 

SEP  27 

12.29 

FEB 

22 

13.75 

MAY 

21 

13.81 

FALMOUTH  172. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  413522070373601. 

LEVEL  19.63,  AUG  29,  1978;  LOWEST  WATER 

LEVEL  23.87,  FEB  20, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

SEP  30,  1975 

22.55 

SEP 

29,  1976 

22.13 

JUN 

26,  1979 

20.04 

JUN  23,  1981 

22.93 

NOV  04 

22.60 

OCT 

27 

22.45 

AUG 

24 

20.77 

AUG  24 

23.20 

24 

22.43 

NOV 

30 

22.75 

OCT 

24 

21.63 

OCT  23 

23.63 

DEC  16 

22.14 

MAR 

30,  1977 

22.49 

DEC 

27 

22.28 

DEC  28 

23.69 

JAN  20,  1976 

21.64 

MAY 

26 

21.25 

FEB 

22,  1980 

22.70 

FEB  19,  1982 

23.27 

FEB  24 

20.79 

AUG 

09,  1978 

19.64 

APR 

24 

22.35 

APR  22 

22.65 

MAR  23 

20.50 

29 

19.63 

JUN 

23 

22.15 

JUN  23 

22.25 

APR  27 

20.33 

OCT 

26 

20.62 

AUG 

25 

22.77 

AUG  26 

22.28 

MAY  25 

20.49 

DEC 

27 

21.43 

OCT 

24 

23.41 

OCT  29 

22.60 

JUL  01 

20.85 

MAR 

26,  1979 

20.44 

DEC 

20 

23.70 

DEC  21 

22.78 

30 

21.24 

APR 

24 

20.24 

FEB 

20,  1981 

23.87 

AUG  24 

21.62 

MAY 

27 

20.11 

APR 

23 

23.17 

FALMOUTH  173.  SITE  NUMBER  413631070331801. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  4.15,  FEB  24,  1976:  LOWEST  WATER  LEVEL 

7.61, 

,  JAN  27, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  03, 

1975 

6.07 

NOV 

ior 

im 

7.07 

JAN 

16,  1980 

6.50 

APR 

ITT 

1981 

573T 

NOV  04 

6.35 

MAR 

30, 

1977 

5.63 

FEB 

22 

6.59 

23 

5.95 

24 

6.05 

AUG 

01, 

1978 

4.75 

MAR 

26 

6.28 

JUN 

23 

6.19 

DEC  15 

5.71 

29 

4.79 

APR 

24 

5.85 

AUG 

24 

6.88 

JAN  20, 

1976 

4.85 

OCT 

26 

6.16 

JUN 

05 

5.78 

AUG 

25 

6.92 

FEB  24 

4.15 

DEC 

27 

6.38 

JUN 

23 

5.96 

OCT 

23 

7.53 

MAR  23 

4.26 

FEB 

23, 

1979 

4.72 

AUG 

07 

6.56 

DEC 

28 

7.18 

APR  27 

4.57 

APR 

13 

4.45 

OCT 

16 

7.27 

FEB 

19, 

1982 

6.19 

MAY  25 

4.90 

24 

4.60 

24 

7.32 

APR 

22 

5.75 

JUL  02 

5.52 

JUN 

26 

4.59 

DEC 

09 

7.46 

JUN 

23 

5.75 

30 

5.88 

AUG 

24 

5.42 

20 

7.50 

AUG 

26 

6.20 

AUG  25 

6.20 

OCT 

24 

6.24 

JAN 

27,  1981 

7.61 

OCT 

29 

6.81 

SEP  29 

6.65 

DEC 

27 

6.61 

FEB 

20 

7.32 

DEC 

21 

7.00 

OCT  27 

6.76 

FALMOUTH  179. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  413842070362101. 

LEVEL  24.90,  AUG  01,  1978;  LOWEST  WATER  LEVEL  30.68,  NOV  21, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

SEP  30, 

1975 

28.12 

AUG 

24,  1976 

27.71 

JUL 

25,  1979 

26.00 

MAY 

21,— 

1981 

29.43 

NOV  04 

28.51 

SEP 

29 

28.24 

SEP 

24 

26.11 

JUL 

27 

29.64 

24 

28.60 

OCT 

27 

28.60 

NOV 

23 

27.77 

SEP 

22 

28.25 

DEC  16 

28.31 

NOV 

30 

28.98 

JAN 

23,  1980 

28.39 

NOV 

21 

30.68 

JAN  28, 

1976 

27.35 

MAR 

30,  1977 

28.49 

MAR 

25 

28.70 

MAR 

22, 

1982 

29.63 

FEB  24 

26.64 

AUG 

01,  1978 

24.90 

MAY 

27 

28.10 

MAY 

21 

29.39 

MAR  23 

26.56 

SEP 

27 

25.88 

JUL 

25 

28.63 

JUL 

22 

29.11 

APR  27 

26.40 

DEC 

06 

27.15 

SEP 

23 

29.30 

SEP 

21 

29.46 

MAY  25 

26.67 

JAN 

25,  1979 

27.15 

NOV 

24 

29.90 

NOV 

22 

29.94 

JUN  29 

27.06 

MAR 

26 

26.08 

JAN 

22,  1981 

30.31 

JUL  30 

27.42 

MAY 

29 

25.72 

MAR 

23 

29.49 

-  21  - 


TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


FALMOUTH  181.  SITE  NUMBER  413412070353501. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  21.92,  MAR  26,  1979;  LOWEST  WATER  LEVEL  25.91,  JUL  25,  1980. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  03,  1975 

22.35 

JUL  30, 

1976 

23.61 

MAR  26,  1979 

21.92 

NOV  24, 

1980 

24.79 

NOV  04 

23.65 

AUG  24 

23.73 

MAY  27 

22.13 

JAN  22, 

1981 

24.83 

24 

23.41 

SEP  29 

24.12 

JUL  25 

22.79 

MAR  23 

23.64 

DEC  15 

22.89 

OCT  27 

24.13 

SEP  24 

23.59 

MAY  21 

23.79 

JAN  20,  1976 

22.46 

NOV  30 

24.36 

NOV  23 

23.84 

JUL  27 

23.90 

FEB  24 

22.31 

MAR  30, 

1977 

23.17 

JAN  23,  1980 

23.79 

SEP  22 

24.44 

MAR  23 

22.38 

SEP  28 

22.96 

MAR  25 

23.69 

NOV  21 

24.67 

APR  27 

22.67 

SEP  27, 

1978 

22.87 

MAY  27 

23.29 

JAN  21, 

1982 

24.08 

MAY  25 

22.94 

DEC  06 

23.07 

JUL  25 

25.91 

MAR  22 

23.29 

JUL  01 

23.31 

JAN  25, 

1979 

22.41 

SEP  23 

24.68 

MAY  21 

23.51 

HARWICH  141. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414306070002701. 

LEVEL  31.93,  MAY  30,  1979;  LOWEST  WATER 

LEVEL  36.13,  NOV  21, 

1981. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT  01,  1975 

34.46 

AUG 

26,  1976 

33.58 

MAY  30,  1979 

31.93 

MAR 

30,  1981 

35.61 

NOV  07 

34.67 

SEP 

29 

34.04 

AUG  02 

32.63 

MAY 

24 

35.56 

26 

34.37 

OCT 

29 

34.41 

SEP  25 

33.19 

JUL 

27 

35.34 

DEC  17 

34.16 

NOV 

29 

34.72 

NOV  24 

33.77 

SEP 

25 

35.78 

JAN  20,  1976 

33.25 

FEB 

01,  1977 

34.31 

JAN  22,  1980 

34.17 

NOV 

21 

36.13 

FEB  24 

32.36 

MAR 

31 

34.21 

MAR  24 

34.36 

JAN 

22,  1982 

35.04 

MAR  23 

32.24 

SEP 

27 

34.31 

MAY  24 

33.92 

MAR 

23 

34.10 

APR  29 

32.23 

JUL 

27,  1978 

32.44 

JUL  24 

34.33 

MAY 

26 

33.84 

MAY  27 

32.51 

SEP 

25 

32.95 

SEP  25 

34.94 

JUL 

26 

33.65 

JUN  30 

32.90 

JAN 

24,  1979 

33.53 

NOV  25 

35.51 

SEP 

22 

34.00 

JUL  30 

33.28 

MAR 

28 

32.24 

JAN  23,  1981 

35.95 

NOV 

23 

34.30 

HARWICH 

HIGHEST 

145. 

WATER 

SITE  NUMBER  414229070062501. 
LEVEL  6.24,  MAR  23,  1976;  LOWEST 

WATER 

LEVEL  10.37,  JAN  26, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  02, 

1975 

8.10 

AUG  28, 

1978 

7.94 

MAR  24,  1980 

S75l 

SEP  25,  1981 

9.50 

NOV  07 

9.11 

SEP  25 

8.13 

APR  25 

8.16 

OCT  28 

9.62 

26 

8.60 

OCT  24 

8.66 

MAY  24 

7.91 

NOV  21 

9.86 

DEC  17 

8.08 

NOV  25 

9.04 

JUN  25 

8.18 

DEC  30 

8.97 

JAN  20, 

1976 

6.99 

JAN  03, 

1979 

8.83 

JUL  24 

8.55 

JAN  22,  1982 

9.07 

FEB  24 

6.30 

26 

8.42 

AUG  26 

9.03 

FEB  22 

6.83 

MAR  23 

6.24 

MAR  28 

7.05 

SEP  25 

9.49 

MAR  23 

7.54 

APR  29 

7.14 

APR  25 

7.27 

OCT  26 

9.81 

APR  23 

7.57 

MAY  27 

7.49 

MAY  30 

7.29 

NOV  25 

10.22 

MAY  25 

7.91 

JUN  30 

8.14 

JUN  27 

7.01 

DEC  19 

10.33 

JUN  25 

7.72 

SEP  29 

9.68 

JUL  27 

7.69 

JAN  26,  1981 

10.37 

JUL  26 

7.95 

OCT  29 

10.01 

AUG  27 

8.39 

FEB  23 

10.21 

AUG  24 

8.27 

NOV  29 

10.16 

SEP  25 

8.69 

MAR  30 

9.24 

SEP  22 

8.63 

FEB  01, 

1977 

8.86 

OCT  25 

9.29 

APR  27 

8.98 

OCT  25 

8.95 

MAR  31 

8.13 

NOV  24 

9.40 

MAY  24 

8.98 

NOV  23 

9.20 

JUL  07 

7.94 

DEC  21 

9.51 

JUN  25 

8.96 

DEC  29 

9.22 

27 

8.25 

JAN  22, 

1980 

9.12 

JUL  27 

8.85 

SEP  27 

9.14 

FEB  23 

8.61 

AUG  25 

9.12 

HARWICH  148. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414111070041801. 

LEVEL  35.75,  MAR  23,  1976;  LOWEST  WATER 

LEVEL  40.42,  JAN  23, 

1981. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT  02,  1975 

309 

SEP 

■297T976” 

38.69 

JUL 

10,  1979 

37.40 

MAY 

24, 

1981 

38.82 

NOV  07 

39.02 

OCT 

29 

38.86 

27 

37.75 

JUL 

27 

38.89 

26 

37.90 

NOV 

29 

38.79 

SEP 

25 

38.61 

SEP 

25 

39.75 

DEC  17 

37.55 

FEB 

01,  1977 

37.70 

NOV 

24 

38.76 

NOV 

21 

39.93 

JAN  20,  1976 

36.68 

MAR 

29 

37.60 

JAN 

22,  1980 

38.29 

JAN 

22, 

1982 

38.25 

FEB  24 

36.33 

SEP 

27 

38.63 

MAR 

24 

38.19 

MAR 

23 

37.46 

MAR  23 

35.75 

JUL 

27,  1978 

37.51 

MAY 

24 

37.87 

MAY 

26 

37.88 

APR  29 

36.87 

SEP 

25 

38.01 

JUL 

24 

38.70 

JUL 

26 

38.22 

MAY  27 

37.32 

NOV 

25 

38.20 

SEP 

25 

39.75 

SEP 

22 

38.45 

JUN  30 

37.88 

JAN 

24,  1979 

37.68 

NOV 

25 

40.18 

JUL  29 

38.42 

MAR 

27 

36.74 

JAN 

23,  1981 

40.42 

AUG  26 

38.35 

MAY 

30 

36.84 

MAR 

26 

38.70 

22 


TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


MASHPEE  19.  SITE  NUMBER  413645070304701. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  20.93,  MAR  26,  1979;  LOWEST  WATER  LEVEL  24.23,  NOV  21,  1981. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT 

03,  1975  23.04 

AUG 

24, 

1976 

23.24 

JUL 

25, 

1979 

21.92 

MAY 

24, 

1981 

22.69 

NOV 

05 

23.27 

SEP 

29 

23.53 

SEP 

24 

22.63 

JUL 

27 

23.08 

25 

22.82 

OCT 

26 

23.58 

NOV 

23 

23.23 

SEP 

22 

23.72 

DEC 

16 

22.52 

DEC 

01 

24.13 

JAN 

23, 

1980 

23.20 

NOV 

21 

24.23 

JAN 

20,  1976  21.59 

MAR 

30, 

1977 

22.70 

MAR 

25 

23.28 

JAN 

22, 

1982 

23.37 

FEB 

24 

21.23 

SEP 

28 

22.55 

MAY 

27 

22.54 

MAR 

22 

22.42 

MAR 

23 

21.17 

AUG 

01, 

1978 

21.65 

JUL 

25 

23.05 

MAY 

21 

22.48 

APR 

27 

21.65 

SEP 

27 

22.58 

SEP 

25 

24.00 

JUL 

22 

22.28 

MAY 

26 

21.85 

JAN 

25, 

1979 

22.07 

NOV 

24 

24.11 

SEP 

21 

22.87 

JUL 

01 

22.39 

MAR 

26 

20.93 

JAN 

22, 

1981 

24.22 

NOV 

22 

23.36 

29 

22.94 

MAY 

27 

21.03 

MAR 

23 

22.68 

MASHPEE  26. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  413525070291901. 

LEVEL  6.72,  JUL  07,  1977;  LOWEST  WATER  LEVEL 

10.07,  OCT  24, 

1980. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB  04,  1976 

7.37 

MAR  16,  1977 

8.77 

DEC  27,  1979 

9.59 

OCT 

23, 

1981 

9 ^ 

24 

7.38 

APR  06 

7.95 

FEB  22,  1980 

9.46 

DEC 

28 

9.29 

MAR  23 

7.48 

JUL  07 

6.72 

APR  24 

8.55 

FEB 

19, 

1982 

8.11 

APR  27 

7.91 

AUG  29,  1978 

7.43 

JUN  23 

8.93 

APR 

22 

8.14 

MAY  26 

8.29 

OCT  25 

8.45 

AUG  25 

9.67 

JUL 

06 

8.19 

JUL  02 

8.74 

DEC  27 

8.67 

OCT  24 

10.07 

AUG 

26 

8.92 

29 

9.12 

FEB  23,  1979 

7.68 

DEC  20 

9.72 

OCT 

28 

9.33 

AUG  25 

9.41 

APR  24 

7.48 

FEB  20,  1981 

9.60 

DEC 

21 

9.06 

SEP  28 

9.80 

JUL  24 

8.07 

APR  23 

8.32 

OCT  27 

9.89 

AUG  24 

8.69 

JUN  23 

8.25 

NOV  30 

10.03 

OCT  24 

9.43 

AUG  24 

9.04 

MASHPEE  29. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  413525070291904. 

LEVEL  6.64,  JUL  07,  1977;  LOWEST  WATER  LEVEL 

10.03,  OCT  24, 

1980. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

FEB  04,  1976 

7.29 

NOV  30,  1976 

9.99 

DEC  27,  1979 

9.54 

AUG  24,  T98f 

970T 

24 

7.32 

APR  06,  1977 

7.81 

FEB  22,  1980 

9.41 

OCT  23 

9.61 

MAR  23 

7.38 

JUL  07 

6.64 

APR  24 

8.49 

DEC  28 

9.24 

APR  27 

7.84 

AUG  29,  1978 

7.37 

JUN  23 

8.88 

FEB  19,  1982 

8.03 

MAY  26 

8.26 

OCT  25 

8.37 

AUG  25 

9.64 

APR  22 

8.08 

JUL  02 

8.67 

FEB  23,  1979 

7.56 

OCT  24 

10.03 

JUL  06 

8.12 

29 

9.09 

APR  24 

7.34 

DEC  20 

9.69 

AUG  26 

8.89 

AUG  25 

9.37 

JUN  26 

7.40 

FEB  20,  1981 

9.55 

OCT  28 

9.17 

SEP  28 

9.77 

AUG  24 

8.63 

APR  23 

8.26 

DEC  21 

8.99 

OCT  27 

9.83 

OCT  24 

9.41 

JUN  23 

8.14 

ORLEANS 

HIGHEST 

22. 

WATER 

SITE  NUMBER 
LEVEL  33.93, 

414726069581601. 

,  MAR  27,  1979;  LOWEST  WATER  LEVEL  36.06,  NOV  27, 

1978. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  01, 

1975 

35771 

AUG  25, 

1976 

35.26 

JUL 

27,  1979 

34.51 

MAY 

26, 

1981 

35.15 

NOV  06 

35.05 

SEP  28 

35.27 

SEP 

25 

35.06 

JUL 

28 

35.22 

26 

34.94 

OCT  29 

35.32 

NOV 

25 

35.33 

SEP 

25 

35.30 

DEC  16 

35.04 

NOV  30 

35.54 

JAN 

28,  1980 

35.14 

NOV 

21 

35.27 

JAN  20, 

1976 

34.51 

MAR  31, 

1977 

35.10 

MAR 

26 

34.90 

JAN 

25, 

1982 

34.92 

FEB  24 

33.99 

SEP  27 

35.11 

MAY 

23 

34.66 

MAR 

23 

34.55 

MAR  23 

34.13 

SEP  25, 

1978 

34.97 

JUL 

24 

35.25 

MAY 

26 

34.69 

APR  29 

34.35 

NOV  27 

36.06 

SEP 

24 

35.40 

JUL 

26 

34.54 

MAY  26 

34.63 

JAN  24, 

1979 

34.82 

NOV 

23 

35.35 

SEP 

23 

34.90 

JUN  30 

34.98 

MAR  27 

33.93 

JAN 

26,  1981 

35.58 

NOV 

23 

35.21 

JUL  29 

35.12 

MAY  28 

34.10 

MAR 

24 

34.96 

-  23  - 


TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


ORLEANS  24.  SITE  NUMBER  414507069592901. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  45.23,  APR  25,  1979;  LOWEST  WATER  LEVEL  50.09,  OCT  27,  1981. 


DATE 

WATER" 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  01,  1975 

47.74 

AUG 

25, 

1976 

47.35 

JUL 

10,  1979 

45.24 

JUN  25,  1981 

49.50 

NOV  06 

47.97 

SEP 

01 

47.65 

AUG 

27 

46.05 

AUG  25 

49.71 

26 

47.84 

29 

47.85 

OCT 

29 

46.94 

OCT  27 

50.09 

DEC  16 

47.63 

OCT 

29 

48.16 

DEC 

22 

47.50 

DEC  29 

49.50 

JAN  20,  1976 

46.14 

NOV 

30 

48.62 

FEB 

23,  1980 

47.37 

FEB  22,  1982 

48.56 

FEB  24 

45.66 

MAR 

31, 

1977 

48.32 

APR 

25 

47.15 

APR  26 

47.59 

MAR  23 

45.42 

JUL 

06 

47.74 

JUN 

25 

47.11 

JUN  25 

47.62 

APR  28 

45.35 

AUG 

24, 

1978 

46.01 

AUG 

26 

48.14 

AUG  27 

47.98 

MAY  26 

45.67 

OCT 

27 

46.63 

OCT 

26 

49.01 

OCT  25 

48.29 

JUN  30 

46.24 

DEC 

26 

47.11 

DEC 

19 

49.64 

DEC  22 

48.35 

JUL  29 

46.85 

FEB 

26, 

1979 

46.17 

FEB 

23,  1981 

50.04 

AUG  17 

47.21 

APR 

25 

45.23 

APR 

22 

49.33 

ORLEANS  25. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414641070001001. 

LEVEL  58.76,  JUN  24,  1979;  LOWEST  WATER  LEVEL  62.86,  DEC  29, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  01,  1975 

609 

AUG  25, 

1976 

60.46 

AUG 

27,  1979 

59.04 

JUN 

25, 

1981 

62.48 

NOV  06 

61.55 

SEP  28 

60.98 

OCT 

25 

59.92 

AUG 

26 

62.51 

25 

62.50 

OCT  27 

61.35 

DEC 

21 

60.66 

OCT 

27 

62.85 

DEC  16 

61.41 

NOV  30 

61.72 

FEB 

23,  1980 

61.10 

DEC 

29 

62.86 

JAN  29,  1976 

60.74 

APR  01, 

1977 

62.02 

APR 

25 

61.08 

FEB 

22, 

1982 

62.19 

FEB  24 

60.10 

AUG  24, 

1978 

59.47 

JUN 

25 

60.67 

APR 

26 

61.24 

MAR  23 

59.42 

OCT  27 

59.96 

AUG 

26 

61.15 

JUN 

25 

60.75 

APR  28 

59.23 

DEC  26 

60.60 

OCT 

26 

61.84 

AUG 

27 

60.49 

MAY  26 

59.35 

FEB  28, 

1979 

60.28 

DEC 

19 

62.40 

OCT 

25 

60.80 

JUN  30 

59.67 

APR  25 

59.30 

FEB 

23,  1981 

62.85 

DEC 

22 

61.17 

JUL  29 

60.08 

JUN  24 

58.76 

APR 

22 

62.54 

PROVINCETOWN 
HIGHEST  WATER 

78.  SITE 
LEVEL  8.66 

NUMBER  420355070112302. 

,  JAN  21,  1976:  LOWEST  WATER 

LEVEL  11.58,  SEP  24, 

1980. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

SEP  30,  1975 

9.24 

SEP 

28, 

1976 

10.90 

JUL  27, 

1979 

nn? 

JUL 

28, 

1981 

10.61 

NOV  04 

10.10 

OCT 

27 

10.58 

SEP  25 

10.44 

SEP 

25 

10.99 

24 

9.64 

DEC 

01 

10.76 

NOV  25 

10.42 

NOV 

21 

10.83 

DEC  15 

9.54 

JAN 

26, 

1977 

10.02 

JAN  28, 

1980 

10.35 

JAN 

25, 

1982 

9.68 

JAN  21,  1976 

8.66 

MAR 

29 

9.40 

MAR  26 

10.30 

MAR 

23 

9.53 

FEB  25 

8.77 

SEP 

27 

10.64 

MAY  23 

10.38 

MAY 

26 

9.97 

MAR  24 

8.92 

AUG 

04, 

1978 

10.13 

JUL  28 

11.05 

JUL 

26 

9.41 

APR  28 

9.43 

SEP 

29 

10.48 

SEP  24 

11.58 

SEP 

23 

10.15 

MAY  25 

9.73 

NOV 

27 

10.82 

NOV  23 

11.22 

NOV 

23 

10.09 

JUN  28 

10.42 

JAN 

24, 

1979 

9.47 

JAN  26, 

1981 

10.97 

JUL  27 

10.88 

MAR 

27 

8.97 

MAR  24 

9.75 

AUG  26 

10.57 

MAY 

28 

9.01 

MAY  26 

10.18 

24 


TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


SANDWICH  252.  SITE  NUMBER  414418070241601. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  45.97,  FEB  27,  1978;  LOWEST  WATER  LEVEL  48.23,  OCT  25,  1966. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

NOV  29, 

1962 

47.04 

AUG 

1967 

47.00 

OCT 

26, 

1972 

47.09 

DEC 

27, 

46.91 

DEC  28 

47.12 

SEP 

27 

47.14 

NOV 

27 

46.52 

JAN 

26, 

1978 

46.45 

JAN  31, 

1963 

47.24 

OCT 

26 

47.38 

DEC 

27 

46.30 

FEB 

27 

45.97 

FEB  28 

47.15 

NOV 

27 

47.42 

JAN 

26, 

1973 

46.20 

MAR 

28 

46.41 

APR  01 

46.97 

DEC 

26 

47.36 

FEB 

26 

46.30 

APR 

25 

46.49 

30 

46.78 

JAN 

29, 

1968 

47.22 

MAR 

27 

46.21 

MAY 

25 

46.50 

MAY  29 

47.07 

FEB 

27 

47.27 

APR 

26 

46.28 

JUN 

29 

46.35 

JUN  28 

47.13 

MAR 

27 

46.97 

MAY 

25 

46.13 

JUL 

27 

46.77 

JUL  31 

47.31 

APR 

22 

47.08 

JUN 

27 

46.42 

AUG 

26 

46.99 

AUG  29 

47.48 

MAY 

27 

46.94 

JUL 

27 

46.69 

SEP 

28 

47.20 

SEP  30 

47.45 

JUN 

26 

47.08 

AUG 

28 

46.90 

OCT 

26 

47.37 

OCT  25 

47.57 

JUL 

26 

47.26 

SEP 

28 

47.10 

NOV 

27 

47.33 

DEC  02 

47.54 

AUG 

27 

47.42 

OCT 

29 

47.20 

DEC 

27 

46.80 

30 

47.67 

SEP 

25 

47.54 

NOV 

28 

47.39 

JAN 

25, 

1979 

47.15 

JAN  31, 

1964 

47.35 

OCT 

29 

47.53 

DEC 

20 

47.29 

FEB 

24 

47.00 

FEB  28 

47.09 

NOV 

25 

47.47 

JAN 

29, 

1974 

47.11 

MAR 

26 

46.80 

MAR  30 

47.00 

DEC 

26 

47.57 

FEB 

26 

46.92 

APR 

26 

46.76 

APR  28 

47.03 

JAN 

27, 

1969 

47.52 

MAR 

28 

46.97 

MAY 

25 

46.75 

MAY  27 

46.93 

FEB 

26 

47.19 

APR 

25 

46.76 

JUN 

26 

46.73 

JUN  30 

47.29 

MAR 

27 

46.74 

MAY 

30 

46.79 

JUL 

26 

47.07 

JUL  29 

47.52 

APR 

28 

46.66 

JUN 

27 

46.90 

AUG 

24 

47.19 

SEP  01 

47.67 

MAY 

26 

46.78 

JUL 

31 

47.23 

SEP 

24 

47.45 

28 

47.77 

JUN 

27 

46.95 

AUG 

29 

47.50 

OCT 

25 

47.51 

OCT  27 

47.67 

JUL 

29 

47.18 

SEP 

27 

47.52 

NOV 

23 

47.83 

NOV  24 

47.76 

AUG 

27 

47.31 

OCT 

30 

47.67 

DEC 

26 

47.66 

DEC  29 

47.64 

SEP 

26 

47.46 

NOV 

26 

47.56 

JAN 

23, 

1980 

47.48 

JAN  29, 

1965 

47.57 

OCT 

29 

47.55 

DEC 

30 

47.67 

FEB 

22 

47.58 

FEB  28 

47.48 

NOV 

25 

47.43 

JAN 

30, 

1975 

47.57 

MAR 

25 

47.54 

MAR  29 

47.53 

DEC 

30 

46.94 

FEB 

25 

47.48 

APR 

24 

47.33 

APR  28 

47.48 

JAN 

26, 

1970 

46.83 

MAR 

26 

47.23 

MAY 

27 

47.23 

MAY  28 

47.57 

FEB 

25 

46.83 

APR 

29 

47.05 

JUN 

23 

47.40 

JUN  28 

47.64 

MAR 

25 

46.82 

MAY 

28 

47.13 

JUL 

25 

47.57 

JUL  28 

47.80 

APR 

24 

46.49 

JUN 

25 

47.21 

AUG 

25 

47.65 

AUG  26 

47.96 

MAY 

20 

46.74 

JUL 

23 

47.46 

SEP 

23 

47.85 

SEP  28 

47.99 

JUN 

26 

47.02 

AUG 

26 

47.55 

OCT 

24 

47.84 

OCT  27 

47.94 

JUL 

29 

47.30 

SEP 

25 

47.65 

NOV 

24 

47.72 

NOV  23 

47.87 

AUG 

27 

47.36 

OCT 

29 

47.40 

DEC 

20 

47.89 

DEC  26 

47.94 

SEP 

28 

47.53 

NOV 

25 

47.28 

JAN 

22, 

1981 

48.00 

JAN  31, 

1966 

47.88 

OCT 

28 

47.53 

DEC 

17 

47.39 

FEB 

21 

48.18 

FEB  28 

47.95 

NOV 

24 

47.38 

JAN 

20, 

1976 

46.74 

MAR 

23 

47.28 

MAR  27 

47.99 

DEC 

28 

47.09 

FEB 

25 

46.50 

APR 

28 

47.50 

APR  25 

48.09 

JAN 

27, 

1971 

47.28 

MAR 

24 

46.55 

MAY 

21 

47.46 

MAY  29 

48.09 

FEB 

24 

47.26 

APR 

28 

46.62 

JUN 

23 

47.55 

JUN  23 

48.00 

MAR 

26 

47.01 

MAY 

28 

46.94 

JUL 

24 

47.65 

JUL  21 

48.00 

APR 

27 

46.84 

JUN 

28 

47.26 

AUG 

24 

47.82 

AUG  25 

48.09 

MAY 

24 

46.91 

JUL 

28 

47.41 

SEP 

22 

47.76 

SEP  27 

48.10 

JUN 

25 

47.09 

AUG 

27 

47.42 

OCT 

23 

48.00 

OCT  25 

48.23 

JUL 

28 

47.46 

SEP 

27 

47.50 

NOV 

23 

47.77 

NOV  14 

48.06 

AUG 

26 

47.64 

OCT 

28 

47.52 

DEC 

28 

47.55 

26 

48.06 

SEP 

27 

47.73 

NOV 

30 

47.68 

JAN 

21, 

1982 

47.61 

NOV  28 

47.97 

OCT 

27 

47.80 

DEC 

23 

47.73 

FEB 

19 

47.46 

DEC  21 

47.86 

NOV 

26 

47.62 

JAN 

26, 

1977 

47.52 

MAR 

22 

47.32 

JAN  11, 

1967 

47.86 

DEC 

27 

47.89 

FEB 

24 

47.61 

APR 

22 

47.32 

27 

47.88 

JAN 

27, 

1972 

47.95 

MAR 

30 

47.14 

MAY 

21 

47.34 

FEB  28 

47.88 

FEB 

25 

47.76 

APR 

26 

46.88 

JUN 

23 

47.02 

MAR  29 

47.49 

MAR 

28 

47.36 

MAY 

26 

46.89 

JUL 

22 

47.15 

APR  25 

47.22 

APR 

26 

47.19 

JUN 

23 

46.82 

AUG 

26 

47.36 

MAY  24 

46.94 

MAY 

25 

46.93 

JUL 

26 

47.10 

SEP 

21 

47.48 

31 

46.53 

JUN 

27 

46.63 

AUG 

25 

47.35 

OCT 

27 

47.50 

JUN  27 

46.35 

JUL 

27 

46.67 

SEP 

28 

47.17 

NOV 

22 

47.70 

JUL  26 

46.62 

AUG 

29 

47.13 

OCT 

27 

47.04 

DEC 

28 

47.62 

AUG  09 

46.85 

SEP 

27 

47.00 

NOV 

28 

47.10 

25 


TABLE  2. — WATER'  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


SANDWICH  253.  SITE  NUMBER  414124070265901. 


HIGHEST 

WATER 

LEVEL  45.78, 

JUL  30,  1973;  LOWEST  WATER 

LEVEL  55.05,  FEB  28, 

1967. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV  29, 

1962 

49.17 

AUG  22, 

T967 

5T735 

OCT  30, 

1972 

48.86 

DEC  27, 

1977 

48.83 

DEC  28 

49.32 

SEP  27 

51.54 

NOV  29 

48.40 

JAN  27, 

1978 

47.84 

JAN  31, 

1963 

49.17 

OCT  26 

51.71 

DEC  27 

47.68 

FEB  27 

47.23 

FEB  28 

48.91 

NOV  27 

51.80 

JAN  29, 

1973 

47.25 

MAR  28 

46.93 

APR  01 

48.57 

DEC  26 

51.80 

FEB  27 

46.89 

APR  25 

46.83 

30 

48.56 

JAN  29, 

1968 

51.59 

MAR  28 

46.76 

MAY  25 

46.65 

MAY  29 

48.42 

FEB  27 

51.58 

APR  28 

46.36 

JUN  28 

46.65 

JUN  28 

48.57 

MAR  27 

50.45 

MAY  30 

45.86 

JUL  27 

46.68 

JUL  31 

48.92 

APR  22 

50.26 

JUN  28 

45.82 

AUG  26 

46.98 

AUG  29 

49.12 

MAY  27 

50.09 

JUL  30 

45.78 

SEP  27 

47.38 

SEP  30 

49.35 

JUN  26 

50.15 

AUG  29 

46.04 

OCT  26 

47.67 

OCT  25 

49.74 

JUL  26 

50.34 

SEP  28 

46.38 

NOV  29 

47.98 

DEC  02 

49.90 

AUG  27 

50.72 

OCT  30 

46.67 

DEC  27 

48.11 

30 

50.09 

SEP  25 

51.03 

NOV  29 

47.00 

JAN  25, 

1979 

47.78 

JAN  31, 

1964 

50.02 

OCT  29 

51.37 

DEC  20 

46.80 

FEB  24 

47.68 

FEB  28 

49.90 

NOV  25 

51.36 

JAN  29, 

1974 

46.55 

MAR  26 

47.18 

MAR  30 

49.73 

DEC  26 

51.50 

FEB  27 

46.41 

APR  26 

46.96 

APR  28 

49.23 

JAN  27, 

1969 

51.50 

MAR  29 

46.35 

MAY  25 

46.79 

MAY  27 

49.16 

FEB  26 

51.14 

APR  25 

46.17 

JUN  26 

46.98 

JUN  30 

49.39 

MAR  27 

50.18 

MAY  30 

46.30 

JUL  26 

47.22 

JUL  29 

49.64 

APR  28 

49.48 

JUN  27 

46.50 

AUG  24 

47.60 

SEP  01 

50.03 

MAY  26 

49.33 

JUL  31 

47.00 

SEP  24 

47.90 

28 

50.35 

JUN  26 

49.49 

AUG  29 

47.49 

OCT  24 

48.18 

OCT  27 

50.40 

JUL  29 

49.82 

SEP  27 

47.79 

NOV  23 

48.50 

NOV  24 

50.77 

AUG  27 

50.16 

OCT  30 

48.23 

DEC  26 

48.88 

DEC  29 

50.95 

SEP  26 

50.49 

NOV  26 

48.55 

JAN  23, 

1980 

49.08 

JAN  29, 

1965 

51.05 

OCT  29 

50.90 

DEC  30 

48.90 

FEB  22 

49.44 

FEB  28 

51.05 

NOV  25 

50.79 

JAN  30, 

1975 

48.80 

MAR  25 

49.49 

MAR  29 

51.09 

DEC  30 

50.16 

FEB  25 

48.82 

APR  24 

49.37 

APR  28 

51.08 

JAN  26, 

1970 

49.80 

MAR  26 

48.70 

MAY  27 

49.54 

MAY  28 

51.23 

FEB  25 

49.08 

APR  29 

48.66 

JUN  23 

49.74 

JUN  28 

51.47 

MAR  25 

48.94 

MAY  28 

48.80 

JUL  25 

50.00 

JUL  28 

51.82 

APR  24 

48.25 

JUN  25 

48.86 

AUG  25 

50.54 

AUG  26 

52.13 

MAY  20 

48.16 

JUL  23 

49.51 

SEP  23 

50.96 

SEP  28 

52.48 

JUN  26 

48.38 

AUG  26 

49.42 

OCT  24 

51.15 

OCT  27 

52.76 

JUL  29 

48.69 

SEP  25 

49.52 

NOV  24 

51.40 

NOV  23 

52.94 

AUG  27 

48.98 

OCT  29 

49.70 

DEC  20 

51.55 

DEC  21 

53.29 

SEP  28 

49.55 

NOV  25 

49.49 

JAN  22, 

1981 

51.76 

JAN  31, 

1966 

53.97 

OCT  28 

49.68 

DEC  17 

49.40 

FEB  21 

51.77 

FEB  28 

53.66 

NOV  24 

49.70 

JAN  21, 

1976 

48.56 

MAR  23 

51.04 

MAR  21 

53.70 

DEC  28 

49.83 

FEB  25 

48.08 

APR  23 

50.90 

APR  25 

53.96 

JAN  27, 

1971 

49.78 

MAR  24 

47.81 

MAY  21 

50.97 

MAY  29 

54.06 

FEB  24 

49.38 

APR  28 

47.83 

JUN  23 

51.13 

JUN  23 

53.94 

MAR  26 

49.03 

MAY  26 

47.96 

JUL  24 

51.42 

JUL  21 

54.16 

APR  28 

48.98 

JUN  28 

48.25 

AUG  24 

51.78 

AUG  25 

54.37 

MAY  24 

48.75 

JUL  28 

48.62 

SEP  22 

52.06 

SEP  27 

54.57 

JUN  28 

49.01 

AUG  25 

48.64 

OCT  23 

52.33 

OCT  25 

54.70 

JUL  27 

49.39 

SEP  27 

48.99 

NOV  23 

52.33 

NOV  14 

54.64 

AUG  27 

49.68 

OCT  28 

49.35 

DEC  28 

52.00 

26 

54.79 

SEP  27 

50.02 

NOV  29 

49.63 

JAN  21 

52.74 

28 

54.79 

OCT  28 

50.39 

DEC  28 

49.96 

FEB  19 

51.29 

DEC  21 

54.92 

NOV  29 

50.55 

JAN  27, 

1977 

49.71 

MAR  22 

51.03 

JAN  11, 

1967 

54.96 

DEC  27 

50.90 

FEB  24 

49.94 

APR  22 

50.83 

27 

55.04 

JAN  28, 

1972 

51.08 

MAR  28 

49.31 

MAY  21 

50.94 

FEB  28 

55.05 

FEB  27 

51.23 

APR  27 

48.98 

JUN  23 

50.65 

MAR  29 

54.33 

MAR  29 

50.89 

MAY  25 

48.83 

JUL  23 

50.81 

APR  25 

53.92 

APR  27 

50.69 

JUN  23 

48.46 

AUG  26 

51.02 

MAY  24 

53.26 

MAY  26 

50.28 

JUL  27 

48.73 

SEP  23 

51.09 

31 

52.51 

JUN  28 

49.55 

AUG  25 

48.92 

OCT  27 

51.30 

JUN  27 

51.62 

JUL  28 

49.17 

SEP  28 

49.00 

NOV  22 

51.42 

JUL  26 

51.28 

AUG  30 

49.33 

OCT  27 

48.81 

DEC  21 

51.43 

AUG  09 

51.30 

SEP  28 

48.74 

NOV  28 

49.10 

SANDWICH  258. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  413958070281801. 

LEVEL  52.13,  FEB  25,  1976;  LOWEST  WATER  LEVEL  54.71,  DEC  20, 

1980. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  03, 

1975“ 

54.50 

AUG  25,  1976 

53.68 

APR 

26,  1979 

54.06 

APR  23,  1981 

53.19 

NOV  05 

54.08 

SEP  27 

53.94 

JUN 

26 

52.49 

JUN  23 

53.68 

25 

53.84 

OCT  28 

54.14 

AUG 

24 

53.13 

AUG  24 

54.15 

DEC  17 

53.58 

DEC  01 

54.38 

OCT 

24 

53.76 

OCT  23 

54.63 

JAN  21, 

1976 

52.78 

JAN  27,  1977 

54.13 

FEB 

22,  1980 

54.25 

DEC  28 

54.20 

FEB  25 

52.13 

MAR  30 

53.73 

APR 

24 

53.73 

FEB  19,  1982 

53.34 

MAR  24 

52.20 

AUG  09,  1978 

52.50 

JUN 

23 

53.56 

APR  22 

53.01 

APR  27 

52.52 

26 

52.72 

AUG 

25 

54.16 

JUN  23 

53.03 

MAY  26 

52.86 

OCT  26 

53.51 

OCT 

24 

54.60 

AUG  26 

53.39 

JUL  02 

53.27 

DEC  27 

53.81 

DEC 

20 

54.71 

OCT  28 

53.85 

28 

53.56 

MAR  02,  1979 

53.63 

FEB 

20,  1981 

54.63 

DEC  24 

53.99 
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TABLE  2. -WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


SANDWICH  260.  SITE  NUMBER  414411070272501. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  70.66,  MAR  30,  1979;  LOWEST  WATER  LEVEL  77.44,  JAN  21,  1982. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

NOV  25,  1975 

73.99 

OCT  28,  1976 

73.86 

JUL 

26, 

1979 

72.90 

MAY 

21, 

1981 

76.59 

DEC  16 

74.74 

DEC  01 

75.34 

SEP 

26 

73.01 

JUL 

24 

76.75 

JAN  19,  1976 

72.64 

FEB  02,  1977 

74.72 

NOV 

23 

73.96 

SEP 

22 

76.80 

FEB  25 

73.58 

MAR  31 

74.59 

JAN 

22, 

1980 

74.59 

NOV 

21 

76.91 

MAR  24 

72.96 

SEP  28 

74.05 

MAR 

25 

74.58 

JAN 

21, 

1982 

77.44 

APR  28 

73.50 

AUG  01,  1978 

72.43 

MAY 

27 

74.90 

MAR 

22 

76.63 

MAY  26 

73.24 

SEP  28 

72.97 

JUL 

25 

75.40 

MAY 

21 

76.51 

JUL  02 

73.65 

DEC  06 

73.46 

SEP 

23 

76.01 

JUL 

22 

76.15 

28 

73.92 

JAN  25,  1979 

72.29 

NOV 

24 

76.30 

SEP 

21 

76.19 

AUG  23 

73.54 

MAR  30 

70.66 

JAN 

22, 

1981 

77.13 

NOV 

22 

76.58 

SEP  27 

74.57 

MAY  25 

71.94 

MAR 

23 

76.81 

SANDWICH  261. 

SITE  NUMBER  414337070292501. 

HIGHEST  WATER 

LEVEL  137.14, 

AUG  26,  1978;  LOWEST  WATER 

LEVEL  143.68, 

DEC 

28,  1981. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV  25,  1975" 

140.76 

OCT  28,  1976 

139.82 

AUG 

24, 

1979 

137.82 

JUN 

23, 

1981 

142.54 

DEC  15 

140.71 

DEC  01 

140.14 

OCT 

24 

138.13 

AUG 

24 

142.83 

JAN  19,  1976 

140.58 

MAR  31,  1977 

140.92 

DEC 

27 

138.74 

OCT 

28 

143.27 

FEB  25 

140.09 

MAY  26 

140.64 

FEB 

22, 

1980 

139.31 

DEC 

28 

143.68 

MAR  24 

139.77 

JUL  26,  1978 

137.23 

APR 

24 

139.83 

FEB 

19, 

1982 

143.47 

APR  28 

139.38 

AUG  26 

137.14 

JUN 

23 

140.02 

APR 

22 

143.20 

MAY  26 

139.23 

OCT  25 

137.68 

AUG 

25 

140.38 

JUN 

23 

142.90 

JUL  02 

139.05 

DEC  27 

139.24 

OCT 

24 

140.92 

AUG 

26 

142.51 

28 

139.16 

FEB  23,  1979 

138.29 

DEC 

20 

141.49 

OCT 

27 

142.47 

AUG  23 

139.33 

APR  26 

138.44 

FEB 

20, 

1981 

142.14 

DEC 

28 

142.79 

SEP  27 

139.52 

JUN  26 

138.65 

MAY 

06 

142.33 

SANDWICH  263. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414523070311901. 

LEVEL  90.37,  AUG  26,  1978;  LOWEST  WATER 

LEVEL  95.76, 

DEC  28, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DECTT5,  1975- 

93.08 

SEP  28 

90.62 

MAR  25, 

1980 

92.40 

AUG  247  1981 

95.02 

JAN  20,  1976 

92.85 

OCT  25,  1978 

90.68 

APR  24 

92.39 

SEP  22 

95.20 

FEB  25 

92.33 

DEC  27 

91.60 

MAY  27 

92.31 

OCT  23 

95.44 

MAR  23 

92.13 

JAN  29,  1979 

91.67 

JUN  23 

92.39 

NOV  21 

95.62 

APR  28 

91.77 

FEB  23 

91.44 

JUL  25 

92.56 

DEC  28 

95.76 

MAY  25 

91.80 

MAR  30 

91.04 

AUG  25 

92.75 

JAN  21,  1982 

95.64 

JUN  30 

91.96 

APR  26 

90.86 

SEP  23 

92.98 

MAR  22 

95.28 

JUL  28 

92.10 

MAY  25 

90.68 

OCT  24 

93.33 

APR  22 

95.09 

AUG  23 

92.26 

JUN  26 

90.56 

NOV  24 

93.64 

MAY  21 

94.95 

SEP  27 

92.58 

AUG  24 

90.45 

DEC  20 

93.92 

JUN  23 

94.73 

OCT  28 

92.88 

SEP  26 

90.80 

JAN  22, 

1981 

94.23 

JUL  22 

94.50 

DEC  02 

93.22 

OCT  24 

90.93 

MAR  23 

94.37 

AUG  26 

94.40 

APR  01,  1977 

93.33 

NOV  23 

91.27 

APR  23 

94.49 

SEP  21 

94.38 

JUL  27 

92.42 

DEC  26 

91.63 

MAY  21 

94.62 

OCT  27 

94.60 

SEP  28 

92.85 

JAN  23,  1980 

91.90 

JUN  23 

94.75 

NOV  22 

94.75 

AUG  26,  1978 

90.37 

FEB  22 

92.15 

JUL  24 

94.85 

DEC  28 

94.95 

TRURO  1. 

SITE 

NUMBER  420239070062001. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  9.87, 

FEB  28, 

1978;  LOWEST  WATER  LEVEL 

11.43,  DEC  22, 

1979. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

AUG  30, 

1950 

11.40 

JUL 

30,  1952 

“IT.  50 

JUN  30,  1954 

11.40 

SEP 

01, 

1956 

11.10 

SEP  27 

11.20 

SEP 

03 

11.60 

JUL  31 

11.80 

29 

11.10 

NOV  01 

11.20 

OCT 

01 

11.40 

AUG  28 

11.50 

NOV 

03 

11.10 

29 

10.80 

29 

11.10 

OCT  02 

11.90 

DEC 

01 

10.90 

JAN  03, 

1951 

11.00 

DEC 

03 

11.20 

30 

11.60 

29 

10.70 

31 

10.80 

31 

10.90 

NOV  20 

11.10 

FEB 

02, 

1957 

10.80 

FEB  28 

10.70 

JAN 

28,  1953 

10.70 

JAN  01,  1955 

10.00 

23 

11.00 

MAR  28 

10.50 

MAR 

04 

10.60 

29 

10.70 

MAR 

30 

10.80 

MAY  02 

10.80 

APR 

01 

10.40 

FEB  26 

10.80 

APR 

27 

11.00 

30 

10.60 

29 

10.30 

APR  02 

10.50 

JUN 

01 

11.00 

JUN  27 

10.90 

JUN 

03 

10.40 

APR  30 

10.40 

29 

11.10 

JUL  25 

11.10 

JUL 

01 

11.00 

MAY  28 

10.60 

AUG 

03 

11.10 

AUG  29 

11.40 

29 

11.20 

JUL  02 

11.10 

31 

10.90 

OCT  03 

11.30 

SEP 

02 

11.40 

30 

11.10 

SEP 

28 

11.50 

OCT  31 

11.60 

30 

11.30 

SEP  03 

11.00 

NOV 

02 

10.90 

NOV  28 

11.30 

OCT 

28 

11.10 

OCT  01 

11.10 

DEC 

28 

10.90 

JAN  02, 

1952 

10.90 

DEC 

02 

11.00 

29 

10.90 

JAN 

25, 

1958 

10.50 

30 

11.00 

30 

10.70 

DEC  03 

10.50 

FEB 

22 

10.40 

FEB  27 

10.90 

FEB 

03,  1954 

10.80 

31 

10.80 

MAR 

29 

10.30 

APR  02 

10.70 

MAR 

03 

11.00 

FEB  18,  1956 

10.50 

APR 

26 

10.00 

30 

10.80 

31 

11.00 

MAY  26 

10.80 

MAY 

31 

10.20 

MAY  28 

10.90 

APR 

28 

11.10 

JUN  30 

10.80 

JUN 

28 

10.60 

JUL  02 

11.30 

JUN 

02 

11.20 

JUL  28 

11.00 

JUL 

26 

11.40 
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TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


TRURO  1  (CONTINUED).  SITE  NUMBER  420239070062001. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

AUG  30, 

1958 

11700 

SEP  28, 

1965 

11.13 

MAY  35, 

1973 

10.35 

JAN  29, 

1976 

10.54 

SEP  27 

10.70 

OCT  27 

10.87 

JUN  01 

10.50 

FEB  25 

10.25 

OCT  25 

10.60 

NOV  23 

10.86 

JUN  06 

10.61 

MAR  01 

10.30 

NOV  29 

10.60 

DEC  20 

10.94 

07 

10.53 

24 

10.34 

DEC  31 

10.60 

JAN  31, 

1966 

10.56 

27 

10.45 

APR  05 

10.48 

JAN  31, 

1959 

10.70 

FEB  28 

10.86 

JUL  27 

10.80 

28 

10.65 

FEB  28 

10.70 

MAR  21 

10.92 

AUG  29 

10.94 

MAY  24 

10.74 

MAR  28 

10.50 

APR  25 

11.08 

SEP  27 

10.66 

25 

10.77 

APR  25 

10.50 

MAY  29 

10.84 

OCT  26 

10.87 

JUN  28 

11.10 

MAY  30 

11.20 

JUN  23 

11.03 

NOV  10 

11.11 

JUL  02 

11.03 

JUN  27 

11.00 

JUL  22 

11.09 

27 

10.12 

27 

11.22 

JUL  25 

11.30 

AUG  25 

11.19 

DEC  27 

9.73 

AUG  26 

11.32 

AUG  29 

11.40 

SEP  27 

11.03 

JAN  26, 

1973 

9.93 

SEP  28 

11.04 

SEP  26 

11.30 

OCT  25 

11.14 

FEB  08 

10.43 

OCT  27 

11.15 

OCT  31 

11.10 

NOV  26 

11.06 

26 

10.18 

NOV  29 

11.17 

NOV  28 

11.10 

28 

10.88 

MAR  14 

10.51 

DEC  27 

11.14 

DEC  31 

10.50 

DEC  21 

10.76 

27 

10.06 

JAN  26, 

1977 

10.98 

JAN  30, 

1960 

10.40 

JAN  27, 

1967 

10.65 

APR  13 

10.10 

FEB  23 

10.93 

FEB  27 

10.40 

FEB  27 

10.56 

26 

10.33 

MAR  29 

10.51 

MAR  26 

10.10 

MAR  29 

10.31 

MAY  14 

10.54 

APR  26 

10.90 

APR  30 

10.30 

APR  25 

10.24 

15 

10.53 

MAY  25 

10.50 

MAY  30 

10.60 

MAY  24 

10.25 

25 

10.30 

JUN  23 

10.90 

JUN  27 

10.90 

JUN  27 

10.11 

JUN  13 

10.62 

AUG  25 

11.32 

JUL  29 

11.00 

JUL  26 

10.77 

27 

10.81 

OCT  27 

10.54 

AUG  29 

11.10 

AUG  08 

11.04 

JUL  17 

10.75 

NOV  28 

10.54 

SEP  26 

10.90 

22 

10.88 

27 

10.90 

JAN  26, 

1978 

10.48 

OCT  31 

10.70 

23 

10.89 

AUG  14 

11.03 

FEB  28 

9.87 

NOV  28 

10.90 

SEP  27 

10.85 

28 

11.05 

MAR  24 

10.29 

JAN  09, 

1961 

10.70 

OCT  26 

11.07 

SEP  12 

11.10 

APR  25 

10.77 

30 

11.20 

NOV  27 

10.88 

27 

10.95 

MAY  25 

11.04 

FEB  27 

11.40 

DEC  26 

10.74 

OCT  17 

10.91 

JUN  28 

11.00 

MAR  27 

10.50 

JAN  29, 

1968 

10.87 

29 

10.84 

JUL  27 

11.15 

MAY  01 

10.50 

FEB  27 

10.83 

NOV  20 

10.76 

NOV  27 

11.17 

JUN  02 

10.40 

MAR  27 

10.67 

28 

10.78 

DEC  26 

11.02 

26 

10.70 

APR  22 

10.49 

DEC  20 

10.61 

JAN  24, 

1979 

10.84 

JUL  31 

11.10 

MAY  27 

10.71 

JAN  02, 

1974 

10.60 

FEB  26 

11.02 

SEP  01 

11.10 

JUN  26 

10.90 

29 

10.40 

MAR  27 

10.87 

OCT  01 

11.10 

JUL-  26 

11.23 

30 

10.46 

APR  25 

10.82 

NOV  01 

11.00 

AUG  27 

11.14 

FEB  21 

10.56 

MAY  28 

10.66 

DEC  01 

10.70 

SEP  25 

11.28 

26 

10.63 

JUN  24 

10.56 

JAN  01, 

1962 

10.80 

OCT  29 

10.77 

MAR  13 

10.64 

JUL  27 

11.09 

FEB  02 

10.60 

NOV  25 

10.50 

28 

10.81 

AUG  28 

11.21 

26 

10.50 

DEC  26 

10.34 

APR  08 

10.52 

SEP  25 

11.09 

MAR  30 

10.50 

JAN  27, 

1969 

10.65 

25 

10.51 

OCT  29 

10.90 

APR  25 

10.90 

FEB  26 

10.21 

MAY  15 

10.79 

NOV  25 

11.03 

MAY  26 

11.30 

MAR  27 

9.85 

29 

10.59 

DEC  22 

11.43 

JUN  28 

10.90 

APR  28 

10.20 

JUN  26 

10.62 

JAN  28, 

1980 

11.23 

SEP  26 

10.99 

MAY  26 

10.66 

JUL  10 

10.93 

FEB  25 

11.15 

OCT  30 

10.88 

JUN  27 

10.92 

30 

11.05 

MAR  26 

11.20 

NOV  29 

10.68 

JUL  29 

10.97 

AUG  13 

11.33 

APR  27 

11.20 

DEC  28 

10.82 

AUG  27 

11.12 

28 

11.23 

MAY  23 

10.87 

JAN  31, 

1963 

10.72 

SEP  26 

10.97 

SEP  16 

10.98 

JUN  25 

11.03 

FEB  28 

10.59 

OCT  29 

10.75 

25 

11.08 

JUL  28 

11.40 

APR  01 

10.45 

NOV  25 

10.58 

OCT  22 

10.77 

AUG  24 

11.31 

30 

10.34 

DEC  30 

9.90 

29 

10.90 

SEP  24 

11.18 

MAY  29 

10.76 

JAN  26, 

1970 

10.03 

NOV  23 

10.96 

OCT  27 

10.85 

JUN  28 

11.07 

FEB  24 

10.37 

26 

11.26 

NOV  23 

10.69 

JUL  31 

11.16 

MAR  25 

10.30 

DEC  17 

10.86 

DEC  21 

10.85 

AUG  29 

10.34 

APR  24 

10.29 

27 

10.58 

JAN  26, 

1981 

11.34 

SEP  30 

10.96 

MAY  20 

10.63 

JAN  17, 

1975 

10.67 

FEB  24 

11.43 

OCT  25 

11.24 

JUN  26 

10.86 

29 

10.66 

MAR  24 

10.42 

DEC  02 

10.65 

JUL  29 

11.32 

FEB  19 

10.73 

APR  22 

10.99 

30 

10.82 

AUG  27 

11.20 

27 

10.60 

MAY  26 

11.08 

JAN  31, 

1964 

10.55 

SEP  28 

11.28 

MAR  24 

10.62 

JUN  25 

11.26 

FEB  28 

10.40 

OCT  28 

11.13 

26 

10.55 

JUL  28 

11.09 

MAR  30 

10.45 

NOV  24 

10.75 

APR  24 

10.61 

AUG  26 

11.02 

APR  28 

10.69 

DEC  28 

10.32 

29 

10.62 

SEP  25 

10.73 

MAY  27 

10.94 

JAN  27, 

1971 

10.83 

MAY  19 

10.81 

OCT  27 

11.07 

JUN  30 

11.28 

FEB  24 

10.77 

28 

10.68 

NOV  21 

10.54 

JUL  29 

11.27 

MAR  26 

10.42 

JUN  25 

10.78 

DEC  29 

10.70 

SEP  01 

11.23 

APR  27 

10.13 

JUL  22 

11.02 

JAN  25, 

1982 

11.20 

28 

11.05 

MAY  24 

10.35 

23 

11.13 

FEB  23 

10.93 

OCT  27 

10.89 

JUN  25 

10.76 

AUG  19 

11.16 

MAR  23 

11.13 

NOV  24 

10.83 

JUL  28 

10.86 

26 

11.19 

APR  26 

10.98 

DEC  29 

10.74 

AUG  26 

11.01 

SEP  25 

11.09 

MAY  26 

10.79 

JAN  29, 

1965 

10.72 

SEP  27 

11.01 

29 

10.86 

JUN  25 

10.10 

FEB  28 

10.85 

OCT  27 

11.02 

OCT  22 

10.87 

JUL  26 

10.60 

MAR  29 

11.21 

NOV  26 

10.90 

29 

10.78 

AUG  27 

10.90 

APR  27 

10.97 

DEC  27 

11.00 

NOV  24 

10.61 

SEP  23 

10.79 

MAY  28 

11.19 

JAN  27, 

1972 

10.77 

26 

10.55 

OCT  25 

10.79 

JUN  28 

11.20 

FEB  25 

10.82 

DEC  15 

10.80 

NOV  23 

10.95 

JUL  28 

11.27 

MAR  28 

10.74 

29 

10.54 

DEC  22 

10.45 

AUG  26 

11.33 

APR  26 

10.44 

28 


TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


TRURO  89.  SITE  NUMBER  420206070045901. 

HI6HEST  WATER  LEVEL  10.36,  FEB  27,  1978;  LOWEST  WATER  LEVEL  12.96,  SEP  28,  1965. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

SEP  26, 

1962 

12.54 

OCT 

29, 

1968 

12.60 

JAN 

29, 

1974 

11.55 

SEP 

21, 

1978 

12.29 

OCT  30 

11.90 

NOV 

25 

12.26 

FEB 

21 

11.52 

25 

12.35 

NOV  29 

11.61 

DEC 

26 

12.14 

26 

11.49 

OCT 

13 

12.38 

DEC  28 

11.62 

JAN 

27, 

1969 

12.06 

MAR 

13 

11.60 

27 

12.36 

JAN  31, 

1963 

11.57 

FEB 

26 

11.62 

28 

11.65 

NOV 

27 

12.42 

FEB  28 

11.61 

MAR 

27 

10.89 

APR 

07 

11.71 

DEC 

26 

12.05 

APR  01 

11.34 

APR 

28 

11.19 

25 

11.64 

JAN 

24, 

1979 

11.81 

30 

11.46 

MAY 

26 

11.48 

MAY 

15 

11.74 

FEB 

27 

11.43 

MAY  29 

11.77 

JUN 

27 

11.87 

29 

11.74 

MAR 

27 

11.28 

JUN  28 

12.08 

JUL 

29 

12.23 

JUN 

26 

11.94 

APR 

25 

11.41 

JUL  31 

12.35 

AUG 

27 

12.41 

JUL 

10 

12.14 

MAY 

03 

11.44 

AUG  29 

12.56 

SEP 

26 

12.53 

30 

12.21 

28 

11.55 

SEP  30 

12.53 

OCT 

29 

12.39 

AUG 

13 

12.44 

JUN 

14 

11.70 

OCT  25 

12.61 

NOV 

25 

11.88 

28 

12.53 

24 

11.72 

DEC  02 

12.11 

DEC 

30 

11.29 

SEP 

16 

12.60 

28 

11.55 

30 

12.07 

JAN 

26, 

1970 

11.05 

26 

12.55 

JUL 

19 

11.85 

JAN  31, 

1964 

11.90 

FEB 

24 

11.11 

OCT 

22 

12.52 

27 

12.09 

FEB  28 

11.71 

MAR 

25 

11.36 

29 

12.56 

AUG 

20 

12.11 

MAR  30 

11.57 

APR 

24 

11.04 

NOV 

23 

12.46 

28 

12.28 

APR  28 

11.79 

MAY 

20 

11.47 

26 

12.40 

SEP 

25 

12.45 

MAY  27 

11.88 

JUN 

26 

11.96 

DEC 

17 

12.35 

OCT 

22 

12.53 

JUN  30 

12.19 

JUL 

29 

12.34 

27 

12.36 

29 

12.38 

JUL  29 

12.45 

AUG 

27 

12.48 

JAN 

29, 

1975 

12.05 

NOV 

14 

12.40 

SEP  01 

12.65 

SEP 

28 

12.58 

FEB 

19 

12.01 

25 

12.42 

28 

12.70 

OCT 

28 

12.52 

25 

11.95 

26 

12.50 

OCT  27 

12.53 

NOV 

24 

12.23 

MAR 

24 

12.26 

DEC 

22 

12.44 

NOV  24 

12.53 

DEC 

28 

11.98 

26 

11.79 

JAN 

28, 

1980 

12.19 

DEC  29 

12.45 

JAN 

27, 

1971 

11.85 

APR 

24 

11.75 

FEB 

21 

12.29 

JAN  29, 

1965 

12.29 

FEB 

24 

11.78 

29 

11.64 

25 

12.19 

FEB  28 

12.25 

MAR 

26 

11.65 

MAY 

19 

11.91 

MAR 

19 

12.26 

MAR  29 

12.30 

APR 

27 

11.62 

28 

11.89 

26 

12.11 

APR  27 

12.31 

MAY 

24 

11.71 

JUN 

25 

12.00 

APR 

09 

12.19 

MAY  28 

12.60 

JUN 

25 

11.93 

JUL 

22 

12.38 

27 

12.04 

JUN  28 

12.60 

JUL 

28 

12.36 

23 

12.36 

MAY 

08 

12.07 

JUL  28 

12.80 

AUG 

26 

12.60 

AUG 

19 

12.46 

23 

12.05 

AUG  26 

12.95 

SEP 

27 

12.66 

26 

12.50 

JUN 

12 

12.31 

SEP  28 

12.96 

OCT 

27 

12.69 

SEP 

25 

12.43 

JUN 

25 

12.34 

OCT  27 

12.80 

NOV 

26 

12.40 

29 

12.38 

JUL 

10 

12.50 

NOV  23 

12.67 

DEC 

27 

12.41 

OCT 

29 

12.11 

28 

12.60 

DEC  26 

12.60 

JAN 

27, 

1972 

12.33 

NOV 

24 

11.99 

AUG 

17 

12.76 

JAN  31, 

1966 

12.44 

FEB 

25 

12.13 

DEC 

29 

11.68 

24 

12.72 

FEB  28 

12.37 

MAR 

28 

11.66 

JAN 

29, 

1976 

11.28 

SEP 

10 

12.80 

MAR  21 

12.35 

APR 

07 

11.54 

FEB 

25 

11.18 

24 

12.84 

APR  25 

12.45 

26 

11.46 

MAR 

24 

11.32 

OCT 

08 

12.85 

MAY  29 

12.56 

MAY 

25 

11.42 

APR 

28 

11.61 

27 

12.70 

JUN  23 

12.39 

JUN 

05 

11.53 

MAY 

25 

11.89 

NOV 

13 

12.78 

JUL  22 

12.50 

27 

11.40 

JUN 

28 

12.27 

NOV 

23 

12.60 

AUG  25 

12.57 

JUL 

27 

11.80 

JUL 

27 

12.48 

DEC 

17 

12.55 

SEP  27 

12.55 

AUG 

29 

12.10 

AUG 

26 

12.68 

21 

12.45 

OCT  25 

12.60 

SEP 

27 

11.87 

SEP 

28 

12.69 

JAN 

26, 

1981 

12.68 

NOV  26 

12.18 

OCT 

26 

11.89 

OCT 

27 

12.53 

FEB 

04 

12.75 

28 

12.12 

NOV 

10 

12.11 

NOV 

29 

12.50 

24 

12.62 

DEC  21 

12.09 

27 

11.49 

DEC 

27 

12.58 

MAR 

18 

11.78 

JAN  27, 

1967 

12.12 

DEC 

27 

11.08 

JAN 

26, 

1977 

12.01 

24 

11.65 

FEB  28 

12.05 

JAN 

26, 

1973 

11.00 

FEB 

23 

12.11 

APR 

22 

11.95 

MAR  29 

11.49 

FEB 

08 

11.16 

MAR 

29 

11.93 

MAY 

26 

12.11 

APR  25 

11.28 

FEB 

26 

11.20 

APR 

26 

11.96 

JUN 

25 

12.20 

MAY  24 

11.31 

MAR 

14 

11.52 

MAY 

25 

12.00 

JUL 

28 

12.52 

JUN  27 

10.71 

27 

11.34 

JUN 

23 

12.02 

AUG 

26 

12.68 

JUL  26 

11.30 

APR 

13 

11.02 

JUL 

26 

12.32 

SEP 

25 

12.59 

AUG  08 

11.58 

26 

11.19 

AUG 

25 

12.49 

OCT 

27 

12.68 

22 

11.74 

MAY 

15 

11.24 

SEP 

27 

12.46 

NOV 

21 

12.58 

23 

11.80 

25 

11.30 

OCT 

27 

11.99 

DEC 

29 

11.97 

SEP  27 

12.16 

JUN 

13 

11.56 

NOV 

28 

11.95 

JAN 

25, 

1982 

12.06 

OCT  26 

12.29 

27 

11.72 

DEC 

27 

11.53 

FEB 

23 

11.97 

NOV  27 

12.20 

JUL 

17 

11.83 

JAN 

26, 

1978 

10.96 

MAR 

23 

12.00 

DEC  26 

12.15 

27 

11.90 

FEB 

27 

10.36 

APR 

26 

12.08 

JAN  29, 

1968 

12.07 

AUG 

14 

12.08 

MAR 

24 

10.88 

MAY 

26 

12.25 

FEB  27 

11.99 

28 

12.12 

APR 

25 

11.36 

JUN 

25 

11.58 

MAR  27 

11.65 

SEP 

12 

12.11 

MAY 

25 

11.60 

JUL 

26 

11.90 

APR  22 

11.73 

27 

12.07 

JUN 

28 

11.80 

AUG 

27 

12.21 

MAY  27 

11.93 

OCT 

17 

12.19 

JUL 

19 

12.10 

SEP 

23 

12.41 

JUN  26 

12.09 

NOV 

20 

12.14 

27 

12.08 

OCT 

25 

12.25 

JUL  26 

12.36 

28 

12.12 

AUG 

03 

12.24 

NOV 

23 

12.35 

AUG  27 

12.62 

DEC 

20 

11.81 

17 

12.29 

DEC 

22 

12.28 

SEP  25 

12.68 

JAN 

02, 

1974 

11.75 

24 

12.25 

29 


TABLE  2. -WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


TRURO  92.  SITE  NUMBER  420313070061901. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  54.82,  FEB  21,  1974;  LOWEST  WATER  LEVEL  56.57,  OCT  22,  1975. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

JUN  18,  1964 

"  55.63 

AUG 

137 

1974 

55.99 

APR  28,  1976 

55.34 

DEC 

22,  1979 

56.07 

JUN  07,  1972 

55.22 

SEP 

16 

56.04 

MAY  24 

55.28 

FEB 

25,  1980 

55.96 

NOV  10 

55.30 

OCT 

22 

56.07 

JUL  02 

55.85 

APR 

27 

55.83 

FEB  08,  1973 

54.98 

NOV 

23 

55.89 

AUG  03 

56.01 

JUN 

25 

56.00 

MAR  14 

55.21 

DEC 

17 

55.74 

31 

55.99 

AUG 

24 

56.21 

APR  13 

54.87 

JAN 

17, 

1975 

55.71 

OCT  04 

56.01 

OCT 

27 

56.14 

MAY  15 

55.06 

FEB 

19 

55.58 

29 

56.09 

DEC 

19 

55.95 

JUN  13 

55.32 

MAR 

24 

55.45 

DEC  06 

56.20 

FEB 

24,  1981 

56.37 

JUL  17 

55.57 

APR 

24 

55.42 

MAR  01,  1977 

55.64 

APR 

22 

55.65 

AUG  14 

55.60 

MAY 

19 

55.56 

APR  11 

55.43 

JUN 

25 

55.90 

SEP  12 

55.74 

JUN 

25 

55.59 

MAY  31 

55.64 

AUG 

26 

56.11 

OCT  17 

55.79 

JUL 

22 

54.93 

JUL  26,  1978 

55.87 

OCT 

27 

56.16 

NOV  20 

55.75 

AUG 

19 

54.94 

AUG  03 

55.95 

DEC 

29 

55.60 

JAN  02,  1974 

54.97 

SEP 

29 

55.86 

24 

55.92 

FEB 

23,  1982 

55.63 

28 

55.31 

OCT 

22 

56.57 

OCT  27 

55.86 

APR 

26 

55.75 

FEB  21 

54.82 

NOV 

26 

55.53 

FEB  26,  1979 

55.41 

JUN 

25 

55.25 

MAR  13 

55.49 

DEC 

29 

55.32 

APR  25 

55.35 

AUG 

27 

55.79 

APR  08 

55.37 

JAN 

29, 

1976 

55.03 

JUL  09 

55.63 

OCT 

25 

55.77 

MAY  15 

55.44 

MAR 

01 

54.96 

AUG  28 

55.90 

DEC 

22 

55.64 

JUL  10 

55.65 

APR 

05 

55.10 

OCT  29 

55.93 

TRURO  179.  SITE  NUMBER  415940070025701. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  3.87,  MAY  07,  1973;  LOWEST  WATER 

LEVEL  5.40,  JAN  26, 

1981. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY  07,  1973 

3.87 

JAN  17,  1975 

4.7l 

AUG  03,  1976 

478! 

MAR  26,  1980 

4.83 

14 

3.89 

FEB  19 

4.64 

OCT  04 

5.05 

MAY  23 

4.75 

JUN  12 

4.06 

MAR  24 

4.46 

29 

5.00 

JUL  28 

4.94 

JUL  23 

4.24 

APR  24 

4.35 

DEC  06 

4.24 

SEP  24 

5.28 

AUG  21 

4.36 

MAY  19 

4.47 

MAR  01,  1977 

4.76 

NOV  23 

5.35 

SEP  13 

4.24 

JUN  25 

4.65 

APR  11 

4.49 

JAN  26,  1981 

5.40 

OCT  17 

4.53 

JUL  22 

4.83 

MAY  31 

4.61 

MAR  24 

4.72 

NOV  21 

4.62 

AUG  19 

4.59 

JUL  26,  1978 

4.42 

MAY  26 

4.78 

JAN  02,  1974 

4.27 

SEP  30 

4.72 

AUG  03 

4.42 

JUL  28 

4.95 

28 

4.13 

OCT  22 

4.62 

SEP  25 

4.70 

SEP  25 

5.20 

FEB  19 

4.09 

NOV  26 

4.66 

NOV  27 

4.97 

NOV  21 

5.29 

MAR  13 

4.08 

DEC  29 

4.30 

JAN  24,  1979 

4.55 

JAN  25,  1982 

4.72 

APR  07 

4.13 

JAN  29,  1976 

4.97 

MAR  27 

3.96 

MAR  23 

4.49 

MAY  15 

4.14 

MAR  01 

4.01 

MAY  28 

4.10 

MAY  26 

4.60 

SEP  16 

4.78 

APR  05 

4.07 

JUL  27 

4.47 

JUL  26 

4.15 

OCT  23 

4.96 

28 

4.09 

SEP  25 

5.10 

SEP  23 

4.53 

NOV  23 

5.07 

MAY  24 

4.12 

NOV  25 

4.90 

NOV  23 

4.72 

DEC  17 

5.02 

JUL  02 

4.60 

JAN  28,  1980 

4.99 

TRURO  203.  SITE  NUMBER  420051070024805. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  19.34,  MAY  25,  1976;  LOWEST  WATER  LEVEL 

21.65,  FEB  24, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

SEP  25,  1973 

20.23 

OCT  23, 

1974 

20.85 

MAR  24,  1976 

19.36 

DEC 

22,  1979 

“21709 

28 

20.12 

NOV  06 

20.98 

APR  28 

19.54 

FEB 

25,  1980 

20.83 

OCT  17 

20.25 

26 

21.06 

MAY  25 

19.34 

APR 

27 

20.62 

NOV  28 

20.35 

DEC  27 

21.03 

JUN  29 

20.22 

JUN 

25 

20.75 

DEC  05 

20.39 

JAN  27, 

1975 

20.82 

JUL  28 

20.58 

AUG 

24 

21.22 

20 

20.22 

FEB  25 

20.57 

AUG  26 

20.89 

OCT 

27 

21.52 

JAN  29,  1974 

19.66 

MAR  26 

20.34 

SEP  28 

21.12 

DEC 

19 

21.49 

FEB  26 

19.44 

APR  29 

20.10 

OCT  27 

21.29 

FEB 

24,  1981 

21.65 

MAR  28 

19.49 

MAY  23 

20.17 

DEC  01 

21.45 

APR 

22 

20.67 

APR  08 

19.51 

28 

20.22 

JAN  26,  1977 

21.06 

JUN 

25 

20.85 

25 

19.49 

JUN  25 

20.35 

FEB  23 

20.92 

AUG 

26 

21.22 

MAY  15 

19.48 

JUL  23 

20.63 

APR  01 

20.72 

OCT 

27 

21.37 

29 

19.56 

AUG  26 

20.81 

AUG  24,  1978 

20.22 

DEC 

29 

20.97 

JUN  26 

19.76 

SEP  25 

21.00 

OCT  27 

20.66 

FEB 

23,  1982 

20.56 

JUL  10 

19.90 

OCT  29 

20.92 

DEC  26 

20.98 

APR 

26 

20.34 

30 

20.02 

NOV  25 

20.82 

FEB  26,  1979 

20.07 

JUN 

25 

19.72 

AUG  10 

20.23 

DEC  15 

20.37 

APR  25 

19.56 

AUG 

27 

20.10 

28 

20.39 

30 

20.37 

JUL  09 

19.79 

OCT 

25 

20.40 

SEP  16 

20.56 

JAN  21, 

1976 

19.89 

AUG  28 

20.06 

DEC 

22 

20.78 

26 

20.66 

FEB  25 

19.38 

OCT  29 

20.85 

-30  - 


TABLE  2. -WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


TRURO  216.  SITE  NUMBER  415843070035901. 

HI6HEST  WATER  LEVEL  97.88,  MAR  24,  1976;  LOWEST  WATER  LEVEL  99.52,  AUG  24,  1980. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

SEP  30, 

1975 

99.32 

JUL  27,  1976 

99.24 

FEB  28,  1979 

98.77 

JUN  25,  1981 

‘99.45 

NOV  04 

99.00 

AUG  26 

99.36 

APR  25 

98.57 

AUG  26 

99.52 

24 

99.49 

SEP  28 

99.40 

JUL  23 

99.15 

DEC  29 

99.10 

DEC  15 

99.52 

OCT  27 

99.38 

AUG  28 

98.99 

FEB  23,  1982 

98.88 

JAN  29, 

1976 

98.19 

DEC  01 

99.42 

OCT  29 

99.25 

APR  26 

99.33 

FEB  25 

98.38 

JAN  26,  1977 

98.74 

DEC  22 

99.29 

JUN  25 

98.10 

MAR  24 

97.88 

MAR  29 

98.81 

FEB  25,  1980 

99.29 

AUG  27 

99.31 

APR  28 

98.65 

AUG  08,  1978 

98.99 

APR  27 

98.98 

OCT  25 

99.33 

MAY  25 

98.84 

24 

98.85 

JUN  25 

99.23 

DEC  22 

99.44 

JUN  28 

99.12 

DEC  26 

99.01 

APR  22,  1981 

99.08 

WELLFLEET  17. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  415353069585401. 

LEVEL  7.27,  JUN  27,  1967;  LOWEST  WATER  LEVEL  12.75,  JAN  31, 

1966. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

NOV 

29, 

1962 

9.96 

NOV 

27, 

1967 

9.82 

DEC 

1972 

8.74 

JAN 

26, 

1978 

9.31 

DEC 

28 

9.52 

DEC 

26 

10.10 

JAN 

26, 

1973 

8.49 

FEB 

28 

8.03 

JAN 

31, 

1963 

9.38 

JAN 

29, 

1968 

9.69 

FEB 

26 

8.71 

MAR 

24 

8.53 

FEB 

28 

9.00 

FEB 

27 

9.00 

MAR 

27 

8.91 

APR 

25 

8.79 

APR 

01 

8.51 

MAR 

27 

9.23 

APR 

26 

8.21 

MAY 

25 

8.97 

30 

8.42 

APR 

22 

9.16 

MAY 

25 

8.35 

JUN 

28 

9.17 

MAY 

29 

8.78 

MAY 

27 

9.60 

JUN 

27 

8.75 

JUL 

27 

9.51 

JUN 

28 

9.15 

JUN 

26 

9.99 

JUL 

27 

9.12 

AUG 

24 

9.32 

JUL 

31 

9.71 

JUL 

26 

10.28 

AUG 

28 

9.57 

SEP 

25 

9.65 

AUG 

29 

10.09 

AUG 

27 

10.65 

SEP 

26 

9.99 

OCT 

27 

9.98 

SEP 

30 

10.51 

SEP 

25 

10.96 

OCT 

29 

10.36 

NOV 

27 

10.40 

OCT 

25 

10.77 

OCT 

29 

11.25 

NOV 

27 

10.48 

DEC 

26 

10.52 

DEC 

02 

10.49 

NOV 

25 

11.31 

DEC 

20 

10.27 

JAN 

24, 

1979 

10.11 

30 

10.37 

DEC 

26 

11.73 

JAN 

29, 

1974 

9.37 

FEB 

26 

9.25 

JAN 

31, 

1964 

10.00 

JAN 

27, 

1969 

11.11 

FEB 

26 

8.19 

MAR 

27 

8.77 

FEB 

28 

9.53 

FEB 

26 

11.05 

MAR 

28 

9.25 

APR 

25 

8.76 

MAR 

30 

9.14 

MAR 

27 

9.66 

APR 

25 

9.32 

MAY 

28 

8.99 

APR 

30 

8.99 

APR 

28 

9.40 

MAY 

29 

9.55 

JUN 

24 

8.76 

MAY 

31 

9.29 

MAY 

26 

9.41 

JUN 

26 

9.81 

JUL 

27 

9.22 

JUN 

30 

9.72 

JUN 

27 

9.80 

JUL 

30 

10.19 

AUG 

28 

9.66 

JUL 

31 

10.16 

JUL 

29 

10.25 

AUG 

28 

10.56 

SEP 

25 

10.13 

SEP 

01 

10.69 

AUG 

27 

10.66 

SEP 

26 

10.42 

OCT 

29 

10.51 

30 

11.08 

SEP 

26 

10.90 

OCT 

30 

11.12 

NOV 

25 

10.69 

OCT 

31 

11.42 

OCT 

29 

11.25 

NOV 

26 

11.39 

DEC 

22 

10.87 

NOV 

30 

11.72 

NOV 

25 

10.94 

DEC 

27 

11.60 

JAN 

28, 

1980 

10.65 

DEC 

31 

11.89 

DEC 

30 

10.10 

JAN 

27, 

1975 

10.87 

FEB 

25 

10.57 

JAN 

31, 

1965 

11.78 

JAN 

26, 

1970 

9.26 

FEB 

25 

10.53 

MAR 

26 

10.66 

FEB 

28 

11.55 

FEB 

24 

8.69 

MAR 

26 

10.13 

APR 

27 

10.49 

MAR 

31 

11.25 

MAR 

25 

8.85 

APR 

29 

9.86 

MAY 

23 

10.47 

APR 

30 

11.10 

APR 

24 

8.20 

MAY 

28 

10.00 

JUN 

25 

10.82 

MAY 

31 

11.09 

MAY 

20 

8.55 

JUN 

25 

10.21 

JUL 

28 

11.31 

JUN 

17 

11.30 

JUN 

26 

9.20 

JUL 

23 

10.58 

AUG 

24 

11.59 

JUL 

28 

11.75 

JUL 

29 

9.78 

AUG 

26 

10.77 

SEP 

24 

11.90 

AUG 

26 

12.06 

AUG 

27 

10.23 

SEP 

25 

10.83 

OCT 

27 

12.02 

SEP 

28 

12.28 

SEP 

28 

10.72 

OCT 

29 

10.41 

NOV 

23 

12.16 

OCT 

27 

12.49 

OCT 

28 

11.05 

NOV 

25 

10.28 

DEC 

21 

12.19 

NOV 

23 

12.67 

NOV 

24 

11.10 

DEC 

16 

10.02 

JAN 

26, 

1981 

12.08 

DEC 

26 

12.71 

DEC 

28 

11.15 

JAN 

21, 

1976 

8.97 

FEB 

24 

11.89 

JAN 

31, 

1966 

12.75 

JAN 

27, 

1971 

10.55 

FEB 

25 

8.25 

MAR 

24 

10.70 

FEB 

28 

12.41 

FEB 

24 

10.16 

MAR 

24 

8.41 

APR 

22 

10.65 

MAR 

21 

12.10 

MAR 

26 

9.77 

APR 

28 

8.69 

MAY 

26 

10.88 

APR 

25 

11.85 

APR 

27 

9.66 

MAY 

25 

9.08 

JUN 

25 

11.10 

MAY 

29 

11.84 

MAY 

24 

9.73 

JUN 

28 

9.69 

JUL 

28 

11.47 

JUN 

23 

11.42 

JUN 

25 

9.79 

JUL 

27 

10.17 

AUG 

26 

11.71 

JUL 

22 

11.17 

JUL 

28 

10.18 

AUG 

26 

10.64 

SEP 

25 

11.91 

AUG 

25 

11.71 

AUG 

26 

10.56 

SEP 

28 

11.09 

OCT 

27 

12.04 

SEP 

27 

11.85 

SEP 

27 

10.95 

OCT 

28 

11.37 

NOV 

21 

12.12 

OCT 

25 

11.90 

OCT 

27 

11.33 

NOV 

29 

11.63 

DEC 

29 

11.35 

NOV 

26 

10.72 

NOV 

26 

11.63 

DEC 

27 

11.72 

JAN 

25, 

1982 

10.96 

28 

10.74 

DEC 

27 

11.88 

JAN 

26, 

1977 

10.57 

FEB 

23 

10.60 

DEC 

21 

10.63 

JAN 

27, 

1972 

11.83 

FEB 

23 

10.54 

MAR 

23 

10.17 

JAN 

27, 

1967 

10.59 

FEB 

25 

11.68 

MAR 

29 

10.44 

APR 

26 

10.09 

FEB 

28 

10.46 

MAR 

28 

10.93 

APR 

26 

10.01 

MAY 

26 

10.32 

MAR 

29 

9.28 

APR 

26 

10.55 

MAY 

25 

10.07 

JUN 

23 

9.63 

APR 

25 

8.99 

MAY 

25 

10.12 

JUN 

23 

10.34 

JUL 

26 

9.84 

MAY 

24 

8.54 

JUN 

27 

9.67 

JUL 

26 

10.72 

AUG 

27 

10.22 

JUN 

27 

7.27 

JUL 

27 

9.59 

AUG 

25 

11.01 

SEP 

23 

10.43 

JUL 

26 

7.77 

AUG 

29 

10.02 

SEP 

28 

11.27 

OCT 

25 

10.67 

AUG 

22 

8.26 

SEP 

27 

9.92 

OCT 

27 

11.00 

NOV 

23 

10.84 

SEP 

27 

9.02 

OCT 

26 

10.04 

NOV 

28 

10.74 

DEC 

22 

10.94 

OCT 

26 

9.58 

NOV 

27 

9.61 

DEC 

27 

10.52 
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TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


WELLFLEET  30.  SITE  NUMBER  415638070011501. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  7.86,  FEB  25,  1976;  LOWEST  WATER  LEVEL  10.25,  DEC  19,  1980. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

SEP 

30,  1975  9.45 

SEP 

28, 

1976 

9.60 

AUG 

28, 

1979 

8.38 

AUG 

26, 

1981 

9.80 

NOV 

05 

9.37 

OCT 

28 

9.73 

OCT 

29 

9.25 

OCT 

27 

10.05 

24 

9.27 

NOV 

30 

9.85 

DEC 

22 

9.51 

DEC 

29 

9.57 

DEC 

16 

9.07 

JAN 

26, 

1977 

9.28 

FEB 

25, 

1980 

9.38 

FEB 

23, 

1982 

9.07 

JAN 

21,  1976  8.36 

MAR 

29 

9.10 

APR 

27 

9.27 

APR 

26 

8.83 

FEB 

25 

7.86 

AUG 

04, 

1978 

8.64 

JUN 

25 

9.35 

JUN 

25 

8.15 

MAR 

24 

7.96 

24 

8.81 

AUG 

24 

9.73 

AUG 

27 

8.48 

APR 

28 

8.20 

OCT 

27 

9.25 

OCT 

27 

10.13 

NOV 

03 

9.09 

MAY 

25 

8.43 

DEC 

26 

9.37 

DEC 

19 

10.25 

DEC 

22 

9.32 

JUN 

29 

8.82 

FEB 

28, 

1979 

8.44 

FEB 

24, 

1981 

10.16 

JUL 

28 

9.12 

APR 

25 

8.01 

APR 

22 

9.22 

AUG 

26 

9.35 

JUL 

09 

8.23 

JUN 

25 

9.48 

WELLFLEET  34. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  415722070010001. 

LEVEL  6.02,  JUN  25,  1982:  LOWEST  WATER 

LEVEL  9.19,  SEP  27, 

1977. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

SEP"  30,  1975 

8.11 

DEC 

26,  1978 

7.87 

MAY  23,  1980 

7.37 

JUL  28,  1981 

— O! 

NOV  05 

8.00 

JAN 

24,  1979 

7.57 

JUN  03 

7.62 

AUG  12 

8.15 

25 

7.83 

FEB 

28 

6.78 

25 

7.80 

26 

8.22 

DEC  15 

7.50 

MAR 

27 

6.37 

JUL  02 

7.84 

SEP  17 

8.39 

JAN  21,  1976 

6.62 

APR 

25 

6.39 

28 

8.11 

25 

8.44 

FEB  25 

6.09 

MAY 

28 

6.43 

AUG  05 

8.20 

OCT  07 

8.47 

MAR  24 

6.27 

JUN 

24 

6.37 

24 

8.37 

27 

8.61 

APR  28 

6.50 

JUL 

03 

6.49 

SEP  09 

8.53 

NOV  05 

8.63 

MAY  25 

6.79 

27 

6.90 

24 

8.67 

21 

8.64 

JUN  29 

7.25 

AUG 

03 

7.02 

OCT  01 

8.74 

DEC  14 

8.39 

JUL  28 

7.64 

28 

6.83 

27 

8.88 

29 

7.93 

AUG  26 

7.90 

SEP 

06 

7.41 

NOV  03 

8.92 

JAN  06,  1982 

7.77 

SEP  28 

8.19 

25 

8.65 

23 

8.98 

25 

7.55 

OCT  29 

8.39 

OCT 

04 

7.72 

DEC  10 

9.00 

FEB  08 

7.37 

NOV  30 

8.54 

29 

7.89 

19 

9.00 

23 

7.25 

JAN  26,  1977 

7.75 

NOV 

05 

8.12 

JAN  06,  1981 

8.95 

MAR  23 

6.98 

MAR  29 

7.44 

25 

7.93 

26 

8.91 

APR  26 

6.98 

JUL  06 

8.45 

DEC 

03 

7.96 

29 

8.92 

MAY  26 

7.15 

26 

7.30 

22 

8.04 

FEB  24 

8.73 

JUN  25 

6.02 

SEP  27 

9.19 

JAN 

03,  1980 

8.07 

MAR  03 

8.26 

JUL  26 

6.35 

JUL  31,  1978 

6.75 

28 

7.87 

24 

7.72 

AUG  27 

6.84 

AUG  24 

7.14 

FEB 

05 

7.83 

APR  01 

7.70 

SEP  23 

7.15 

30 

7.22 

25 

7.79 

22 

7.62 

OCT  25 

7.51 

SEP  25 

7.55 

MAR 

05 

7.83 

30 

7.60 

NOV  23 

7.63 

27 

7.56 

26 

7.80 

MAY  26 

7.66 

DEC  22 

7.72 

OCT  27 

7.84 

APR 

03 

7.76 

JUN  03 

7.72 

31 

7.88 

27 

7.61 

25 

7.84 

NOV  30 

8.01 

MAY 

05 

7.56 

JUL  08 

7.89 

WELLFLEET  108, 
HIGHEST  WATER 

,  SITE 
LEVEL  29 

NUMBER  415732070000401. 

.87,  JUL  03,  1979;  LOWEST  WATER  LEVEL  32.56,  DEC  10, 

1980. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

JUL  31, 

1978 

30.45 

JAN  03,  1980 

31.55 

DEC  10,  1980 

32.56 

NOV 

05, 

1981 

32.18 

AUG  30 

30.75 

FEB  05 

31.27 

JAN  06,  1981 

32.55 

DEC 

14 

31.94 

SEP  27 

30.99 

MAR  05 

31.20 

29 

32.46 

JAN 

06, 

1982 

31.24 

OCT  31 

31.30 

APR  03 

31.24 

MAR  03 

31.96 

FEB 

08 

30.80 

NOV  30 

31.55 

MAY  05 

31.08 

APR  01 

31.07 

MAR 

18 

30.46 

JUL  03, 

1979 

29.87 

JUN  03 

31.08 

03 

31.07 

SEP 

23 

30.76 

AUG  03 

30.36 

JUL  02 

31.41 

JUN  04 

31.25 

OCT 

25 

31.06 

SEP  06 

30.82 

AUG  05 

31.70 

JUL  08 

31.46 

NOV 

23 

31.17 

OCT  04 

31.14 

SEP  09 

32.01 

AUG  12 

31.77 

DEC 

22 

31.29 

NOV  05 

31.42 

OCT  01 

32.22 

SEP  17 

31.97 

DEC  03 

31.49 

NOV  03 

32.41 

OCT  07 

32.06 

32 


TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


YARMOUTH  85.  SITE  NUMBER  414059070153301. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  8.52,  MAR  23,  1976;  LOWEST  WATER  LEVEL  15.57,  AUG  25,  1981. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT 

02,  1975 11768 

SEP 

^87 

1976 

11.71 

AUG 

T77 

1979 

12.29 

AUG 

257 

l9Sl 

15 

57 

NOV 

05 

11.33 

OCT 

26 

11.99 

OCT 

25 

12.84 

OCT 

23 

15 

54 

25 

11.23 

DEC 

09 

12.32 

DEC 

21 

13.10 

DEC 

28 

15 

11 

DEC 

16 

10.94 

FEB 

01, 

1977 

11.83 

FEB 

23, 

1980 

13.08 

FEB 

22, 

1982 

14 

19 

JAN 

21,  1976  9.65 

MAR 

29 

11.15 

APR 

24 

12.64 

APR 

23 

13 

18 

FEB 

25 

8.83 

JUL 

25, 

1978 

11.17 

JUN 

24 

13.75 

JUN 

22 

13 

59 

MAR 

23 

8.52 

AUG 

30 

10.69 

AUG 

25 

14.69 

AUG 

24 

14 

64 

APR 

29 

8.69 

OCT 

27 

11.02 

OCT 

26 

14.80 

OCT 

22 

14 

19 

MAY 

25 

8.93 

DEC 

29 

12.74 

DEC 

22 

15.06 

DEC 

22 

14. 

.36 

JUL 

02 

9.87 

FEB 

28, 

1979 

11.44 

FEB 

24, 

1981 

14.98 

28 

10.87 

APR 

27 

11.34 

m 

22 

13.74 

AUG 

24 

11.25 

JUN 

27 

11.64 

JUL 

01 

14.67 

YARMOUTH  89. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414051070130301. 

LEVEL  1.51,  JUN  27,  1979;  LOWEST  WATER 

LEVEL  6.14, 

,  JAN  23, 

1981. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  01, 

1975" 

3.91 

SEP 

28, 

1977 

3.83 

FEB 

25,  1980 

3.46 

SEP 

23, 

1981 

5.58 

NOV  05 

3.71 

AUG 

31, 

1978 

2.60 

MAR 

24 

3.35 

OCT 

28 

5.97 

24 

3.21 

SEP 

28 

2.98 

APR 

23 

2.73 

NOV 

23 

6.02 

DEC  16 

3.01 

OCT 

24 

3.47 

MAY 

24 

3.10 

DEC 

30 

5.08 

JAN  21, 

1976 

1.99 

NOV 

25 

3.73 

JUN 

24 

3.48 

JAN 

22, 

1982 

4.14 

FEB  25 

1.75 

DEC 

29 

3.24 

JUL 

24 

4.03 

FEB 

22 

3.66 

MAR  23 

1.55 

JAN 

29, 

1979 

2.30 

AUG 

26 

4.64 

MAR 

24 

3.36 

APR  29 

2.37 

FEB 

28 

1.95 

SEP 

25 

5.23 

APR 

23 

3.48 

MAY  25 

2.71 

MAR 

28 

1.91 

OCT 

26 

5.59 

MAY 

25 

3.75 

JUL  02 

3.31 

APR 

27 

1.64 

NOV 

24 

5.93 

JUN 

22 

3.43 

28 

3.92 

MAY 

25 

1.54 

DEC 

22 

6.00 

JUL 

21 

3.87 

AUG  25 

3.81 

JUN 

27 

1.51 

JAN 

23,  1981 

6.14 

AUG 

20 

4.09 

SEP  27 

4.29 

JUL 

26 

2.67 

FEB 

24 

5.62 

SEP 

21 

4.08 

OCT  26 

4.52 

AUG 

27 

3.03 

MAR 

23 

4.51 

OCT 

27 

4.28 

DEC  09 

4.81 

SEP 

27 

3.33 

APR 

27 

4.48 

NOV 

22 

4.39 

FEB  01, 

1977 

3.55 

OCT 

30 

3.61 

MAY 

24 

4.68 

DEC 

22 

4.29 

MAR  29 

2.98 

NOV 

24 

3.38 

JUN 

29 

4.33 

JUL  07 

2.76 

DEC 

21 

3.61 

JUL 

27 

4.69 

27 

3.35 

JAN 

24, 

1980 

3.19 

AUG 

25 

5.06 

YARMOUTH  93. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  414219070131101. 

LEVEL  20.72,  MAR  23,  1976;  LOWEST  WATER 

LEVEL  23.73,  OCT  27, 

1980. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT  01,  1975 

22.57 

SEP  30,  1976 

23.34 

AUG 

27,  1979 

22.52 

AUG  26,  1981 

23.28 

NOV  05 

23.33 

OCT  26 

23.22 

OCT 

24 

22.83 

OCT  28 

23.66 

25 

22.04 

DEC  03 

23.38 

DEC 

21 

22.77 

DEC  30 

22.57 

DEC  16 

21.84 

MAR  29,  1977 

22.03 

FEB 

25,  1980 

22.67 

FEB  22,  1982 

22.14 

JAN  21,  1976 

21.06 

MAY  26 

21.84 

APR 

25 

22.06 

APR  23 

22.09 

FEB  25 

21.11 

AUG  03,  1978 

22.12 

JUN 

24 

22.59 

JUN  22 

22.11 

MAR  23 

20.72 

28 

22.04 

AUG 

26 

23.36 

AUG  24 

22.82 

APR  29 

21.69 

OCT  24 

22.82 

OCT 

27 

23.73 

OCT  27 

22.95 

MAY  25 

22.07 

DEC  29 

22.44 

DEC 

19 

23.44 

DEC  22 

22.83 

JUL  02 

22.64 

FEB  28,  1979 

21.37 

FEB 

25,  1981 

23.04 

28 

23.01 

APR  27 

20.87 

APR 

27 

22.59 

AUG  25 

22.86 

JUN  27 

20.98 

JUN 

29 

22.68 

YARMOUTH  94. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER  413917070141001. 

LEVEL  9.98,  JAN  20,  1976;  LOWEST  WATER  LEVEL  13.82,  NOV  24, 

1980. 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  01, 

1975 

12.02 

SEP 

27, 

1976 

13758 

MAY 

25, 

1979~ 

10.06 

MAY 

24, 

1981 

12.29 

NOV  05 

11.88 

OCT 

26 

13.35 

JUL 

26 

11.98 

JUL 

27 

12.16 

24 

10.99 

DEC 

09 

13.36 

SEP 

27 

12.53 

SEP 

23 

13.29 

DEC  16 

11.36 

JAN 

28, 

1977 

11.97 

NOV 

24 

12.21 

NOV 

23 

13.47 

JAN  20, 

1976 

9.98 

MAR 

29 

10.92 

JAN 

24, 

1980 

11.74 

JAN 

22, 

1982 

11.44 

FEB  25 

10.44 

AUG 

03 

12.10 

MAR 

24 

11.91 

MAR 

24 

11.23 

MAR  23 

10.58 

SEP 

28 

12.28 

MAY 

24 

11.85 

MAY 

25 

12.16 

APR  29 

11.59 

JUL 

28, 

1978 

11.71 

JUL 

24 

12.78 

JUL 

21 

12.19 

MAY  25 

12.07 

SEP 

28 

12.53 

SEP 

25 

13.74 

SEP 

21 

12.01 

JUL  01 

12.72 

NOV 

25 

13.17 

NOV 

24 

13.82 

NOV 

22 

12.28 

23 

13.16 

JAN 

29, 

1979 

10.43 

JAN 

23, 

1981 

13.37 

AUG  25 

13.16 

MAR 

28 

10.42 

MAR 

23 

11.89 
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TABLE  2.— WATER  LEVELS,  IN  FEET  BELOW  LAND-SURFACE  DATUM  (CONTINUED) 


YARMOUTH  96.  SITE  NUMBER  413950070114801. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  14.22,  APR  27,  1979;  LOWEST  WATER  LEVEL  17.08,  OCT  01,  1975. 


DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

OCT  01,  1975 

17.08 

SEP 

"27,  1976 

16.72 

■EMI 

27,  1979 

14.23 

JUN 

29T 

MT 

15.18 

NOV  05 

15.82 

OCT 

26 

16.57 

AUG 

27 

15.98 

AUG 

25 

16.33 

24 

14.99 

DEC 

10 

16.66 

OCT 

25 

16.25 

OCT 

28 

16.72 

DEC  16 

15.26 

JAN 

26,  1977 

15.55 

DEC 

21 

15.97 

DEC 

30 

16.24 

JAN  20,  1976 

14.44 

MAR 

29 

15.21 

FEB 

23,  1980 

15.79 

FEB 

22, 

1982 

15.08 

FEB  25 

14.85 

AUG 

03 

15.99 

APR 

25 

15.07 

APR 

23 

15.49 

MAR  23 

15.09 

AUG 

08,  1978 

15.49 

JUN 

24 

15.68 

JUN 

22 

15.22 

APR  29 

15.60 

30 

15.68 

AUG 

26 

16.45 

AUG 

24 

16.04 

MAY  25 

15.92 

OCT 

24 

16.15 

OCT 

26 

16.92 

OCT 

27 

15.89 

OUL  01 

16.34 

DEC 

29 

14.78 

DEC 

22 

16.83 

DEC 

22 

15.79 

28 

16.56 

FEB 

28,  1979 

14.57 

FEB 

24,  1981 

16.36 

AUG  25 

16.44 

APR 

27 

14.22 

APR 

27 

15.92 

YARMOUTH  98. 
HIGHEST  WATER 

SITE  NUMBER 
LEVEL  66.89, 

414202070142501. 

MAY  25,  1979;  LOWEST  WATER 

LEVEL  71.04,  NOV  24, 

1981. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DEC  16,  1975 

68.83 

DEC 

10, 1976 

70.15 

SEP  YT,  1979 

68.11  " 

AUG  "06","  "1981 

70.10 

JAN  21,  1976 

67.98 

JAN 

26,  1977 

69.84 

NOV  25 

69.24 

SEP  23 

70.58 

FEB  25 

67.21 

MAR 

29 

70.03 

JAN  22,  1980 

69.33 

NOV  24 

71.04 

MAR  23 

67.09 

SEP 

28 

69.60 

MAR  24 

69.39 

JAN  22,  1982 

70.19 

APR  29 

67.35 

AUG 

03,  1978 

67.42 

MAY  24 

68.80 

MAR  24 

69.40 

MAY  25 

67.69 

SEP 

28 

67.58 

JUL  28 

69.46 

MAY  25 

69.10 

JUL  02 

68.34 

NOV 

26 

69.70 

SEP  25 

70.39 

JUL  21 

69.31 

29 

68.92 

JAN 

26,  1979 

68.94 

NOV  24 

70.87 

SEP  21 

69.84 

AUG  25 

69.17 

MAR 

28 

67.46 

JAN  26,  1981 

70.90 

NOV  22 

70.08 

SEP  30 

69.69 

MAY 

25 

66.89 

MAR  23 

70.10 

OCT  26 

70.00 

JUL 

26 

67.86 

MAY  24 

69.79 

34- 


TABLE  3. -POND  LEVELS,  IN  FEET  ABOVE  SEA  LEVEL 


ASHUNIET  POND,  FALMOUTH.  SITE  NUMBER  4137580703205. 

LOWEST  POND  LEVEL  42.29,  NOV  15,  1981;  HIGHEST  POND  LEVEL  47.45,  MAY  13,  1973. 


DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DEC 

3, 

T972 

46.53 

MAY 

i5T 

44.58 

DEC 

T57 

1977 

45.02 

AUG 

157 

TW) 

43.29 

DEC 

10 

46.63 

JUN 

1 

44.54 

APR 

1, 

1978 

46.74 

SEP 

1 

43.13 

DEC 

17 

46.70 

JUN 

15 

44.65 

APR 

15 

46.54 

SEP 

15 

42.87 

DEC 

24 

46.82 

JUL 

1 

44.50 

MAY 

1 

46.45 

OCT 

1 

42.75 

JAN 

1, 

1973 

46.88 

JUL 

16 

44.22 

MAY 

15 

46.53 

OCT 

15 

42.98 

JAN 

7 

46.88 

AUG 

1 

44.25 

JUN 

1 

46.55 

NOV 

1 

42.93 

JAN 

17 

46.87 

AUG 

19 

44.17 

JUN 

15 

46.36 

NOV 

15 

42.73 

JAN 

21 

46.87 

SEP 

1 

44.01 

JUL 

1 

46.11 

DEC 

1 

42.84 

JAN 

25 

46.90 

SEP 

15 

43.91 

JUL 

15 

46.01 

DEC 

15 

42.77 

FEB 

4 

47.10 

OCT 

1 

44.32 

AUG 

1 

45.83 

MAR 

1, 

1981 

43.46 

FEB 

25 

47.12 

OCT 

15 

44.20 

AUG 

15 

45.95 

MAR 

15 

43.44 

MAR 

4 

47.09 

NOV 

1 

44.25 

SEP 

1 

45.66 

APR 

1 

43.52 

MAR 

25 

47.00 

NOV 

15 

44.35 

SEP 

15 

45.38 

APR 

15 

43.64 

APR 

15 

47.26 

DEC 

1 

44.48 

OCT 

1 

45.08 

MAY 

1 

43.66 

APR 

29 

47.42 

JAN 

1, 

1976 

44.77 

OCT 

15 

45.17 

MAY 

15 

43.60 

MAY 

13 

47.45 

MAR 

1 

45.76 

NOV 

1 

44.99 

JUN 

1 

43.44 

JUN 

10 

47.08 

APR 

2 

45.98 

NOV 

15 

44.68 

JUN 

15 

42.87 

JUL 

1 

47.14 

MAY 

1 

45.61 

DEC 

1 

44.78 

JUL 

1 

42.93 

AUG 

15 

46.99 

MAY 

15 

45.53 

DEC 

15 

44.95 

JUL 

15 

42.73 

SEP 

2 

46.75 

JUN 

1 

45.32 

FEB 

1, 

1979 

45.61 

AUG 

1 

43.01 

OCT 

7 

46.62 

JUN 

15 

45.08 

MAR 

1 

46.05 

AUG 

15 

42.99 

NOV 

7 

46.29 

JUN 

30 

44.94 

APR 

1 

46.09 

SEP 

1 

42.68 

DEC 

23 

46.46 

JUL 

15 

44.90 

APR 

5 

46.24 

SEP 

15 

42.49 

JAN 

13, 

1974 

46.58 

AUG 

1 

44.76 

JUN 

1 

46.08 

OCT 

1 

42.47 

FEB 

3 

46.68 

AUG 

15 

44.75 

JUN 

15 

45.86 

OCT 

15 

42.36 

MAR 

9 

46.72 

SEP 

1 

44.46 

JUL 

1 

45.74 

NOV 

1 

42.36 

APR 

6 

46.74 

SEP 

15 

44.23 

JUL 

15 

45.45 

NOV 

15 

42.29 

MAY 

5 

46.61 

OCT 

1 

44.05 

AUG 

1 

45.22 

DEC 

15 

42.71 

JUN 

2 

46.51 

OCT 

15 

44.00 

AUG 

15 

45.10 

MAR 

15, 

1982 

43.55 

JUN 

15 

46.23 

NOV 

1 

44.00 

SEP 

1 

45.11 

APR 

1 

43.54 

JUL 

3 

46.03 

NOV 

15 

43.81 

SEP 

15 

45.02 

APR 

15 

43.61 

JUL 

16 

45.95 

MAR 

1, 

1977 

44.93 

OCT 

1 

44.90 

MAY 

1 

43.60 

AUG 

1 

45.56 

APR 

1 

44.88 

OCT 

15 

44.95 

MAY 

15 

43.44 

AUG 

15 

45.29 

MAY 

1 

44.96 

NOV 

1 

44.72 

JUN 

1 

43.48 

SEP 

2 

45.33 

JUN 

1 

44.79 

NOV 

15 

44.78 

JUN 

15 

43.75 

SEP 

16 

44.98 

JUN 

15 

45.31 

DEC 

1 

44.60 

JUL 

1 

43.79 

OCT 

2 

44.84 

JUL 

1 

45.19 

JAN 

1, 

1980 

44.41 

JUL 

15 

43.56 

OCT 

15 

44.63 

JUL 

15 

45.06 

MAR 

15 

44.17 

AUG 

1 

43.43 

NOV 

3 

44.42 

AUG 

1 

44.86 

APR 

1 

44.42 

AUG 

15 

43.52 

NOV 

17 

44.29 

AUG 

15 

44.72 

APR 

15 

44.49 

SEP 

1 

43.32 

DEC 

1 

44.22 

SEP 

1 

44.90 

MAY 

1 

44.40 

SEP 

5 

43.39 

JAN 

1, 

1975 

44.07 

SEP 

15 

44.66 

MAY 

15 

44.30 

OCT 

1 

43.26 

FEB 

1 

44.35 

OCT 

1 

44.86 

JUN 

1 

44.11 

OCT 

15 

43.28 

MAR 

1 

44.50 

OCT 

15 

44.93 

JUN 

15 

44.13 

NOV 

1 

43.14 

APR 

1 

44.59 

NOV 

1 

44.97 

JUL 

1 

43.88 

NOV 

15 

43.12 

APR 

16 

44.59 

NOV 

15 

44.92 

JUL 

15 

43.76 

DEC 

1 

43.04 

MAY 

1 

44.63 

DEC 

2 

44.87 

AUG 

1 

43.47 

DEC 

15 

43.05 

-35 


TABLE  3.— POND  LEVELS,  IN  FEET  ABOVE  SEA  LEVEL  (CONTINUED) 


CROCKER  POND,  FALMOUTH.  SITE  NUMBER  4137000703701. 

HIGHEST  POND  LEVEL  16.92,  MAY  26,  1978;  LOWEST  POND  LEVEL  13.97,  OCT  17,  NOV  2,  1981. 


DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

JUN 

2, 

1974 

16.69 

APR 

2, 

1976 

15.90 

JUN 

16, 

1978 

"16  .'79 

OCT 

20, 

1980 

14.40 

JUN 

15 

16.33 

APR 

17 

15.74 

JUL 

6 

16.66 

NOV 

4 

14.32 

JUL 

4 

16.25 

MAY 

1 

15.48 

AUG 

1 

16.29 

NOV 

18 

14.34 

JUL 

20 

16.14 

MAY 

15 

15.64 

AUG 

19 

16.32 

NOV 

22 

14.31 

AUG 

3 

15.88 

JUN 

5 

15.56 

SEP 

2 

16.09 

DEC 

2 

14.52 

AUG 

17 

15.72 

JUN 

19 

15.37 

SEP 

16 

15.92 

DEC 

19 

14.39 

SEP 

1 

15.70 

JUL 

3 

15.31 

OCT 

3 

15.75 

MAR 

29, 

1981 

14.51 

SEP 

15 

15.66 

JUL 

17 

15.43 

OCT 

15 

15.88 

MAY 

5 

14.43 

OCT 

1 

15.53 

AUG 

1 

15.31 

NOV 

4 

15.61 

JUN 

5 

14.37 

OCT 

17 

15.53 

AUG 

15 

15.42 

NOV 

17 

15.46 

JUN 

16 

14.28 

NOV 

2 

15.27 

SEP 

4 

15.08 

DEC 

2 

15.55 

JUL 

4 

14.41 

DEC 

1 

15.06 

SEP 

12 

14.97 

DEC 

16 

15.69 

JUL 

15 

14.28 

DEC 

15 

15.08 

OCT 

3 

14.83 

MAY 

1, 

1979 

16.21 

AUG 

2 

14.16 

MAR 

15, 

1975 

15.22 

OCT 

16 

14.89 

MAY 

16 

16.29 

AUG 

16 

14.12 

APR 

7 

15.24 

NOV 

1 

15.04 

JUN 

2 

16.24 

SEP 

1 

13.97 

APR 

14 

15.16 

NOV 

16 

14.81 

JUN 

16 

16.06 

SEP 

17 

14.06 

APR 

20 

15.08 

NOV 

19 

14.78 

JUN 

30 

15.83 

OCT 

5 

14.06 

MAY 

4 

15.14 

DEC 

4 

14.68 

JUL 

15 

15.99 

OCT 

17 

13.97 

MAY 

17 

15.14 

MAY 

12, 

1977 

15.54 

AUG 

4 

15.93 

NOV 

2 

13.97 

JUN 

2 

15.04 

JUN 

2 

15.31 

SEP 

6 

15.58 

NOV 

17 

14.04 

JUN 

15 

15.22 

JUN 

18 

15.85 

SEP 

16 

15.47 

NOV 

30 

14.07 

JUL 

4 

14.87 

JUL 

3 

15.89 

OCT 

2 

15.37 

DEC 

4 

14.18 

JUL 

19 

14.73 

JUL 

17 

15.65 

OCT 

17 

15.42 

DEC 

16 

14.58 

AUG 

2 

14.97 

AUG 

1 

15.49 

NOV 

5 

15.28 

MAY 

18, 

1982 

14.39 

AUG 

16 

14.95 

AUG 

16 

15.39 

NOV 

20 

15.24 

JUN 

3 

14.56 

SEP 

1 

14.86 

SEP 

3 

15.57 

DEC 

1 

15.09 

JUN 

16 

14.79 

SEP 

15 

14.77 

SEP 

17 

15.35 

DEC 

16 

15.13 

JUL 

3 

14.79 

OCT 

2 

15.33 

OCT 

1 

15.58 

JUN 

18, 

1980 

14.80 

JUL 

17 

14.56 

OCT 

18 

15.03 

OCT 

15 

15.69 

JUL 

4 

14.65 

AUG 

3 

14.57 

NOV 

11 

15.04 

NOV 

5 

15.63 

JUL 

18 

14.53 

AUG 

19 

14.70 

NOV 

15 

15.20 

NOV 

11 

15.68 

AUG 

1 

14.31 

NOV 

2 

14.49 

DEC 

5 

15.20 

NOV 

19 

15.59 

AUG 

15 

14.23 

NOV 

21 

14.55 

DEC 

20 

15.15 

DEC 

3 

15.60 

SEP 

2 

14.13 

DEC 

7 

14.63 

MAR 

1, 

1976 

15.74 

MAY 

7, 

1978 

16.69 

SEP 

16 

13.99 

MAR 

20 

15.89 

MAY 

26 

16.92 

OCT 

1 

14.11 

GREAT  POND,  TRURO.  SITE 
HIGHEST  POND  LEVEL  10.02, 

NUMBER  4158270700149. 

MAY  04,  1974;  LOWEST  POND  LEVEL  6.13, 

NOV 

15,  29. 

,  1981. 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

MAY 

4, 

1974 

10.02 

AUG 

3, 

1976 

7.80 

SEP 

1, 

1978 

8.52 

NOV 

2, 

1980 

6.26 

MAY 

19 

9.96 

AUG 

20 

7.78 

SEP 

17 

8.27 

NOV 

16 

6.14 

JUN 

2 

9.91 

SEP 

6 

7.54 

OCT 

1 

8.05 

NOV 

17 

6.15 

JUL 

16 

9.45 

SEP 

18 

7.40 

OCT 

15 

7.22 

DEC 

14 

6.17 

NOV 

13 

7.40 

OCT 

4 

7.30 

MAY 

1, 

1979 

8.66 

MAY 

25, 

1981 

6.77 

DEC 

15 

7.30 

OCT 

15 

7.23 

MAY 

17 

8.72 

JUN 

2 

6.81 

APR 

1, 

1975 

7.83 

OCT 

31 

7.17 

JUN 

2 

8.79 

JUN 

19 

6.68 

APR 

15 

7.89 

NOV 

14 

7.04 

JUN 

16 

8.71 

JUL 

3 

6.70 

APR 

21 

7.88 

NOV 

18 

7.00 

JUL 

1 

8.61 

JUL 

18 

6.57 

MAY 

3 

7.95 

MAY 

13, 

1977 

7.69 

JUL 

15 

8.44 

AUG 

16 

6.61 

MAY 

20 

7.91 

JUN 

1 

7.51 

AUG 

1 

8.28 

SEP 

6 

6.32 

JUN 

5 

7.77 

JUN 

15 

7.71 

AUG 

15 

8.33 

SEP 

19 

6.43 

JUN 

15 

7.85 

JUL 

1 

7.54 

SEP 

2 

8.19 

OCT 

4 

6.32 

JUL 

4 

7.56 

JUL 

15 

7.35 

SEP 

15 

8.02 

OCT 

17 

6.20 

JUL 

18 

7.46 

AUG 

1 

7.22 

OCT 

3 

7.87 

NOV 

1 

6.18 

AUG 

5 

7.34 

AUG 

20 

7.14 

OCT 

18 

7.83 

NOV 

15 

6.13 

AUG 

21 

7.44 

SEP 

5 

7.12 

NOV 

4 

7.78 

NOV 

29 

6.13 

SEP 

3 

7.36 

SEP 

15 

6.96 

NOV 

18 

7.71 

MAY 

18, 

1982 

7.50 

SEP 

15 

7.26 

OCT 

1 

7.09 

NOV 

28 

7.59 

JUN 

2 

7.72 

OCT 

2 

7.49 

OCT 

19 

7.19 

DEC 

1 

7.54 

JUN 

15 

7.78 

OCT 

20 

7.34 

NOV 

1 

7.34 

DEC 

15 

7.48 

JUL 

1 

7.60 

NOV 

5 

7.20 

NOV 

15 

7.37 

MAY 

16, 

1980 

7.30 

JUL 

27 

7.67 

DEC 

5 

7.43 

DEC 

1 

7.44 

JUN 

5 

7.20 

AUG 

4 

7.68 

DEC 

13 

7.38 

DEC 

15 

7.59 

JUN 

15 

7.24 

AUG 

15 

7.66 

APR 

19, 

1976 

8.71 

APR 

28, 

1978 

9.08 

JUL 

1 

7.09 

SEP 

1 

7.72 

APR 

27 

8.70 

MAY 

8 

8.99 

JUL 

15 

6.95 

SEP 

15 

7.81 

MAY 

3 

8.69 

JUN 

1 

9.03 

AUG 

2 

6.77 

OCT 

2 

8.05 

MAY 

20 

8.58 

JUN 

15 

8.93 

AUG 

16 

6.67 

NOV 

1 

7.92 

JUN 

2 

8.46 

JUL 

1 

8.78 

SEP 

4 

6.51 

NOV 

16 

7.91 

JUN 

21 

8.26 

JUL 

15 

8.69 

SEP 

14 

6.38 

NOV 

22 

7.80 

JUL 

2 

8.17 

AUG 

1 

8.52 

OCT 

1 

6.36 

DEC 

1 

7.74 

JUL 

23 

7.85 

AUG 

15 

8.82 

OCT 

15 

6.36 

36 


TABLE  3.—  POND  LEVELS,  IN  FEET  ABOVE  SEA  LEVEL  (CONTINUED) 


GULL  POND,  WELLFLEET.  SITE  NUMBER  4257230700029. 

HIGHEST  POND  LEVEL  7.58,  JUN  14,  1982;  LOWEST  POND  LEVEL  6.10,  OCT  15,  1980. 


DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

MAY 

18, 

1974 

7.20 

OUN 

X8, 

1976 

6.97 

AUG 

30, 

1978 

7706 

OCT 

157 

1980 

6.10 

JUN 

1 

7.17 

JUL 

1 

6.95 

SEP 

16 

6.92 

NOV 

3 

6.34 

JUN 

17 

7.06 

JUL 

14 

6.89 

OCT 

3 

6.81 

NOV 

17 

6.30 

JUL 

1 

7.14 

AUG 

1 

6.88 

OCT 

17 

6.88 

NOV 

20 

6.39 

JUL 

13 

7.01 

AUG 

18 

7.05 

NOV 

5 

6.89 

DEC 

7 

6.51 

JUL 

31 

6.90 

SEP 

3 

7.03 

NOV 

16 

6.85 

MAY 

25, 

1981 

7.20 

AUG 

13 

6.82 

SEP 

17 

6.96 

DEC 

1 

7.12 

JUN 

1 

7.23 

AUG 

31 

6.78 

OCT 

3 

6.78 

APR 

18, 

1979 

7.30 

JUN 

17 

7.12 

SEP 

16 

6.82 

OCT 

19 

6.76 

MAY 

1 

7.29 

JUL 

3 

7.23 

OCT 

3 

6.89 

NOV 

3 

6.85 

MAY 

16 

7.30 

JUL 

17 

7.04 

OCT 

14 

6.77 

NOV 

16 

6.85 

JUN 

7 

7.25 

AUG 

4 

7.06 

NOV 

2 

6.84 

DEC 

3 

6.79 

JUN 

21 

7.01 

AUG 

16 

7.00 

NOV 

18 

6.85 

MAY 

13, 

1977 

7.26 

JUL 

1 

6.97 

SEP 

2 

7.02 

DEC 

1 

6.96 

MAY 

30 

7.02 

JUL 

18 

6.86 

SEP 

19 

6.93 

DEC 

21 

7.07 

JUN 

15 

7.16 

JUL 

31 

6.82 

OCT 

9 

6.91 

APR 

15, 

1975 

7.33 

JUL 

2 

7.05 

AUG 

20 

6.93 

OCT 

17 

6.87 

MAY 

2 

7.28 

JUL 

16 

6.95 

SEP 

2 

7.00 

NOV 

1 

6.96 

MAY 

15 

7.16 

AUG 

2 

6.92 

SEP 

15 

6.95 

NOV 

15 

6.96 

JUN 

2 

7.01 

AUG 

15 

6.85 

OCT 

2 

6.98 

NOV 

29 

6.94 

JUN 

15 

7.05 

SEP 

3 

7.05 

OCT 

16 

7.05 

MAY 

18, 

1982 

7.21 

JUN 

29 

6.87 

SEP 

18 

6.87 

NOV 

2 

7.05 

JUN 

3 

7.37 

JUL 

16 

6.80 

OCT 

3 

7.04 

NOV 

19 

7.09 

JUN 

14 

7.58 

JUL 

31 

6.77 

OCT 

16 

7.02 

DEC 

6 

6.94 

JUL 

4 

7.37 

AUG 

16 

6.94 

NOV 

3 

7.01 

DEC 

15 

6.95 

JUL 

14 

7.21 

SEP 

8 

6.79 

NOV 

17 

7.04 

MAY 

16, 

1980 

7.18 

AUG 

6 

7.16 

SEP 

18 

6.77 

DEC 

8 

7.15 

JUN 

2 

6.95 

AUG 

16 

7.16 

SEP 

29 

7.06 

DEC 

19 

7.15 

JUN 

15 

6.95 

SEP 

3 

7.25 

OCT 

20 

7.06 

MAY 

14, 

1978 

7.29 

JUL 

4 

6.87 

SEP 

15 

7.04 

NOV 

1 

7.01 

JUN 

5 

7.24 

JUL 

18 

6.73 

OCT 

3 

7.08 

NOV 

29 

7.19 

JUN 

15 

7.17 

AUG 

4 

6.63 

OCT 

15 

7.23 

DEC 

15 

7.38 

JUL 

6 

7.09 

AUG 

18 

6.50 

NOV 

1 

7.20 

MAY 

1, 

1976 

7.30 

JUL 

18 

7.01 

SEP 

3 

6.49 

NOV 

22 

7.29 

MAY 

17 

7.20 

AUG 

7 

7.32 

SEP 

13 

6.29 

JUN 

3 

7.10 

AUG 

15 

7.10 

OCT 

1 

6.17 

HORSELEECH  POND,  TRURO. 
HIGHEST  POND  LEVEL  7.58, 

SITE  NUMBER  4158090700019. 

APR  13,  1979;  LOWEST  POND  LEVEL 

5.11,  OCT  1,  1980. 

POND 

POND 

POND 

POND 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR  22,  1974 

7.34 

AUG 

1,  1976 

5.92 

OCT 

1,  1978 

6.16 

NOV 

T6T 

T980 

5.26 

MAY  4 

7.17 

AUG 

17 

6.03 

OCT 

15 

6.24 

NOV 

17 

5.27 

MAY  19 

7.15 

SEP 

2 

5.89 

NOV 

2 

6.16 

NOV 

30 

5.60 

JUN  2 

7.13 

SEP 

15 

5.81 

NOV 

15 

6.04 

DEC 

14 

5.59 

JUL  16 

6.61 

OCT 

2 

5.69 

DEC 

1 

6.27 

MAY 

25, 

1981 

6.35 

AUG  1 

6.30 

OCT 

15 

5.80 

DEC 

15 

6.53 

JUN 

2 

6.36 

AUG  31 

6.01 

OCT 

31 

5.86 

APR 

13,  1979 

7.58 

JUN 

19 

6.14 

DEC  15 

6.32 

NOV 

14 

5.85 

APR 

15 

7.56 

JUL 

3 

6.12 

APR  15,  1975 

7.14 

DEC 

1 

5.77 

MAY 

1 

7.51 

JUL 

18 

5.91 

APR  18 

7.11 

MAY 

13,  1977 

6.79 

MAY 

16 

7.39 

AUG 

16 

5.85 

MAY  5 

7.05 

JUN 

1 

6.48 

JUN 

2 

7.38 

SEP 

6 

5.60 

MAY  15 

6.93 

JUN 

15 

6.68 

JUN 

15 

7.24 

SEP 

18 

5.79 

JUN  1 

6.69 

JUL 

1 

6.43 

JUL 

1 

6.95 

OCT 

4 

5.79 

JUN  15 

6.68 

JUL 

15 

6.18 

JUL 

15 

6.61 

OCT 

17 

5.72 

JUL  1 

6.36 

AUG 

1 

5.95 

AUG 

1 

6.31 

NOV 

1 

5.79 

JUL  15 

6.20 

AUG 

20 

5.76 

SEP 

15 

6.22 

NOV 

15 

5.81 

AUG  2 

6.01 

SEP 

3 

5.79 

OCT 

3 

6.11 

NOV 

29 

6.09 

AUG  17 

6.21 

SEP 

15 

5.60 

OCT 

18 

6.20 

NOV 

30 

6.08 

SEP  2 

6.10 

OCT 

1 

6.00 

NOV 

4 

6.19 

MAY 

13, 

1982 

6.71 

SEP  16 

6.02 

OCT 

19 

6.32 

NOV 

18 

6.30 

JUN 

2 

6.90 

OCT  1 

6.38 

NOV 

1 

6.50 

DEC 

1 

6.20 

JUN 

15 

7.50 

OCT  15 

6.70 

NOV 

15 

6.59 

DEC 

15 

6.15 

JUL 

1 

7.46 

NOV  1 

6.41 

DEC 

1 

6.66 

JUN 

11,  1980 

6.30 

JUL 

27 

6.90 

NOV  16 

6.53 

DEC 

19 

7.18 

JUN 

15 

6.30 

AUG 

4 

6.80 

DEC  1 

6.76 

APR 

24,  1978 

7.42 

JUL 

1 

6.04 

AUG 

15 

6.77 

DEC  13 

6.75 

MAY 

8 

7.37 

JUL 

15 

5.84 

SEP 

1 

6.60 

DEC  15 

6.77 

JUN 

1 

7.37 

AUG 

2 

5.56 

SEP 

15 

6.53 

MAY  2,  1976 

7.19 

JUL 

1 

6.78 

AUG 

16 

5.43 

OCT 

2 

6.44 

MAY  15 

6.99 

JUL 

15 

6.63 

SEP 

4 

5.30 

NOV 

1 

6.67 

JUN  1 

6.75 

AUG 

1 

6.38 

SEP 

14 

5.16 

NOV 

16 

6.60 

JUN  15 

6.51 

AUG 

15 

6.72 

OCT 

1 

5.11 

NOV 

22 

6.53 

JUL  1 

6.29 

SEP 

1 

6.52 

OCT 

15 

5.32 

DEC 

1 

6.48 

JUL  17 

6.05 

SEP 

17 

6.30 

NOV 

2 

5.36 
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TABLE  3.— POND  LEVELS,  IN  FEET  ABOVE  SEA  LEVEL  (CONTINUED) 


JEMIMA  POND,  EASTHAM.  SITE  NUMBER  4149460695906. 

HIGHEST  POND  LEVEL  10.04,  JUN  5,  1979;  LOWEST  POND  LEVEL  7.44,  NOV  17,  1980. 


DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

JUN 

2, 

1974 

9.29 

DEC 

13, 

T975 

9.03 

SEP 

3, 

1978 

9.59 

DEC 

13, 

1980 

7.76 

JUN 

17 

9.24 

MAY 

5, 

1976 

9.27 

SEP 

20 

9.34 

MAY 

25, 

1981 

8.73 

JUL 

2 

9.08 

MAY 

19 

9.11 

OCT 

2 

9.13 

JUN 

1 

8.73 

JUL 

20 

8.71 

JUN 

2 

8.90 

OCT 

18 

9.09 

JUN 

16 

8.56 

AUG 

3 

8.70 

JUN 

15 

8.67 

NOV 

2 

8.98 

JUL 

2 

8.65 

AUG 

16 

8.31 

JUL 

5 

8.42 

NOV 

18 

8.86 

JUL 

17 

8.42 

SEP 

6 

8.24 

JUL 

15 

8.34 

NOV 

19 

8.94 

AUG 

1 

8.27 

SEP 

20 

8.18 

AUG 

2 

8.13 

MAY 

2, 

1979 

9.96 

AUG 

16 

8.08 

OCT 

1 

8.29 

AUG 

19 

8.17 

MAY 

21 

9.85 

SEP 

2 

7.89 

OCT 

15 

8.10 

SEP 

1 

7.98 

JUN 

5 

10.04 

SEP 

17 

7.83 

NOV 

1 

8.12 

SEP 

18 

7.88 

JUN 

19 

9.73 

OCT 

7 

7.89 

NOV 

16 

8.04 

OCT 

6 

7.88 

JUL 

3 

9.40 

OCT 

19 

7.81 

DEC 

19 

8.23 

OCT 

19 

7.86 

JUL 

17 

9.08 

NOV 

2 

7.83 

APR 

8, 

1975 

9.52 

NOV 

3 

8.07 

AUG 

2 

8.77 

NOV 

20 

7.95 

APR 

18 

9.44 

NOV 

16 

8.09 

AUG 

15 

8.73 

NOV 

30 

7.94 

APR 

20 

9.41 

NOV 

18 

8.08 

SEP 

3 

8.58 

MAY 

18, 

1982 

9.36 

MAY 

1 

9.52 

MAY 

13, 

1977 

9.25 

SEP 

15 

8.46 

JUN 

3 

9.46 

MAY 

17 

9.33 

JUN 

1 

8.89 

OCT 

4 

8.44 

JUN 

15 

9.75 

JUN 

2 

9.10 

JUN 

16 

9.08 

OCT 

16 

8.50 

JUL 

1 

9.62 

JUN 

17 

9.08 

JUL 

2 

8.89 

NOV 

7 

8.48 

JUL 

15 

9.31 

JUL 

1 

8.75 

JUL 

18 

8.58 

JUN 

15, 

1980 

9.06 

AUG 

5 

8.96 

JUL 

15 

8.56 

AUG 

1 

8.39 

JUL 

3 

8.73 

AUG 

17 

9.04 

AUG 

2 

8.23 

DEC 

19 

9.01 

JUL 

16 

8.52 

SEP 

3 

9.06 

AUG 

20 

8.39 

MAY 

8, 

1978 

9.72 

AUG 

1 

8.21 

SEP 

15 

8.88 

SEP 

6 

8.27 

MAY 

20 

9.63 

AUG 

16 

8.02 

OCT 

4 

8.67 

SEP 

16 

8.18 

JUN 

2 

9.63 

SEP 

2 

7.79 

OCT 

16 

8.88 

OCT 

4 

8.56 

JUN 

17 

9.42 

SEP 

16 

7.52 

NOV 

4 

8.73 

OCT 

19 

8.60 

JUL 

6 

9.17 

OCT 

1 

7.54 

NOV 

14 

8.68 

NOV 

2 

8.60 

JUL 

19 

8.96 

OCT 

16 

7.50 

DEC 

1 

8.70 

NOV 

17 

8.81 

AUG 

3 

8.75 

NOV 

3 

7.54 

DEC 

2 

9.02 

AUG 

15 

9.75 

NOV 

17 

7.44 

RYDER  POND,  TRURO.  SITE 
HIGHEST  POND  LEVEL  7.98, 

NUMBER  4158010700152. 

MAY  13,  1974;  LOWEST  POND  LEVEL  5.33,  OCT  17,  1981, 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

MAY  13,  1974 

7.98 

JUN 

1,  1977 

6.73 

MAY 

1,  1979 

7.75 

DEC 

14T 

T980 

JUN  2 

7.84 

JUN 

15 

6.92 

MAY 

17 

7.76 

MAY 

25, 

1981 

6.11 

JUL  16 

7.45 

JUL 

1 

6.77 

JUN 

2 

7.85 

JUN 

2 

6.13 

AUG  1 

7.20 

JUL 

15 

6.62 

JUN 

15 

7.80 

JUN 

19 

6.02 

AUG  31 

6.93 

AUG 

1 

6.50 

JUL 

1 

7.63 

JUL 

3 

6.09 

NOV  13 

6.52 

AUG 

20 

6.37 

JUL 

15 

7.46 

JUL 

18 

6.00 

DEC  15 

6.56 

SEP 

5 

6.39 

AUG 

1 

7.28 

AUG 

16 

5.81 

APR  15,  1975 

7.19 

SEP 

15 

6.22 

AUG 

15 

7.32 

SEP 

6 

5.50 

MAY  3 

7.22 

OCT 

1 

6.38 

SEP 

2 

7.22 

SEP 

19 

5.63 

MAY  20 

7.15 

OCT 

19 

6.51 

SEP 

15 

7.05 

OCT 

4 

5.50 

JUN  5 

7.00 

NOV 

1 

6.65 

OCT 

3 

6.93 

OCT 

17 

5.33 

JUN  15 

7.07 

NOV 

15 

6.70 

OCT 

18 

6.93 

NOV 

1 

5.36 

JUL  4 

6.80 

DEC 

1 

6.68 

NOV 

4 

6.94 

NOV 

15 

5.36 

JUL  18 

6.71 

DEC 

15 

6.83 

NOV 

18 

6.89 

NOV 

29 

5.67 

AUG  5 

6.62 

DEC 

19 

6.92 

DEC 

1 

6.72 

MAY 

18, 

1982 

6.76 

AUG  21 

6.77 

APR 

30,  1978 

7.90 

DEC 

15 

6.68 

JUN 

2 

6.98 

SEP  3 

6.72 

MAY 

8 

7.87 

JUN 

10,  1980 

6.42 

JUN 

15 

7.52 

SEP  15 

6.58 

JUN 

1 

7.96 

JUN 

15 

6.50 

JUL 

1 

7.71 

OCT  20 

6.74 

JUN 

15 

7.87 

JUL 

1 

6.37 

JUL 

27 

7.51 

NOV  5 

6.58 

JUL 

1 

7.69 

JUL 

15 

6.20 

AUG 

4 

7.46 

DEC  5 

6.78 

JUL 

15 

7.58 

AUG 

2 

6.06 

AUG 

15 

7.46 

DEC  13 

6.73 

AUG 

1 

7.41 

AUG 

16 

5.99 

SEP 

1 

7.40 

JUN  2,  1976 

7.39 

SEP 

1 

7.56 

SEP 

4 

5.78 

SEP 

15 

7.36 

JUN  21 

7.28 

OCT 

1 

6.98 

SEP 

14 

5.63 

OCT 

2 

7.15 

JUL  2 

7.20 

OCT 

15 

7.03 

OCT 

1 

5.51 

NOV 

1 

7.08 

JUL  23 

6.92 

NOV 

2 

6.78 

OCT 

15 

5.59 

NOV 

16 

7.09 

AUG  3 

6.86 

NOV 

15 

6.64 

NOV 

2 

5.57 

NOV 

22 

7.04 

AUG  20 

6.92 

NOV 

19 

6.72 

NOV 

16 

5.47 

DEC 

1 

6.98 

NOV  18 

6.17 

DEC 

1 

6.79 

NOV 

17 

5.42 

MAY  13,  1977 

6.95 

DEC 

16 

6.89 

NOV 

30 

5.55 
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TABLE  3. -POND  LEVELS,  IN  FEET  ABOVE  SEA  LEVEL  (CONTINUED) 


SNAKE  POND,  SANDWICH.  SITE  NUMBER  4140580703015. 

HIGHEST  POND  LEVEL  72.23,  MAY  21,  1974;  LOWEST  POND  LEVEL  65.24,  NOV  30,  1981. 


DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

MAY 

21, 

1974 

72.23 

JUL 

20, 

1976 

69.36 

AUG 

20, 

1978 

70.92 

OCT 

2T7 

w 

67 

09 

JUL 

2 

72.12 

AUG 

5 

69.38 

SEP 

6 

70.79 

NOV 

5 

67 

03 

JUL 

15 

71.98 

AUG 

21 

69.31 

SEP 

16 

70.68 

NOV 

20 

66 

.93 

JUL 

29 

71.75 

SEP 

5 

68.92 

NOV 

4 

70.38 

NOV 

22 

66 

85 

AUG 

14 

71.57 

SEP 

20 

68.91 

NOV 

16 

70.26 

DEC 

6 

66 

77 

AUG 

30 

71.42 

OCT 

6 

68.67 

DEC 

1 

70.32 

MAY 

24, 

1981 

66 

28 

SEP 

9 

71.40 

NOV 

4 

68.60 

DEC 

16 

70.34 

JUN 

3 

66 

20 

SEP 

25 

71.14 

NOV 

20 

68.31 

MAY 

9, 

1979 

70.60 

JUN 

14 

66 

18 

OCT 

14 

70.85 

MAY 

12, 

1977 

68.25 

MAY 

26 

70.83 

JUL 

5 

66 

12 

OCT 

30 

70.73 

JUN 

2 

68.49 

JUN 

7 

70.77 

AUG 

1 

65 

89 

NOV 

18 

70.50 

JUN 

16 

68.64 

JUN 

21 

70.68 

AUG 

20 

65 

64 

MAY 

17, 

1975 

69.32 

JUL 

5 

68.59 

JUL 

6 

70.68 

SEP 

5 

65 

48 

JUN 

2 

69.11 

JUL 

20 

68.52 

JUL 

19 

70.51 

SEP 

20 

65 

56 

JUN 

19 

69.15 

AUG 

2 

68.51 

AUG 

2 

70.39 

OCT 

21 

65 

41 

JUL 

7 

68.86 

AUG 

23 

68.73 

AUG 

21 

70.31 

OCT 

31 

65 

28 

JUL 

14 

68.79 

SEP 

18 

68.54 

SEP 

3 

70.31 

NOV 

30 

65 

24 

AUG 

2 

68.76 

OCT 

1 

68.65 

SEP 

24 

70.16 

DEC 

17 

65. 

.48 

AUG 

21 

68.60 

OCT 

17 

68.82 

OCT 

15 

70.19 

MAY 

18, 

1982 

65. 

.63 

SEP 

8 

68.40 

NOV 

3 

68.69 

NOV 

1 

69.93 

JUN 

15 

66. 

.11 

SEP 

21 

68.32 

NOV 

11 

68.80 

NOV 

15 

69.97 

JUL 

6 

66. 

.03 

OCT 

1 

68.69 

NOV 

15 

68.70 

DEC 

1 

69.73 

JUL 

21 

65. 

.97 

OCT 

24 

68.40 

DEC 

2 

68.72 

DEC 

3 

69.70 

AUG 

5 

65. 

,91 

NOV 

20 

68.24 

MAY 

7, 

1978 

70.94 

DEC 

14 

69.63 

SEP 

6 

66. 

.20 

DEC 

15 

68.44 

MAY 

20 

71.15 

JUL 

5, 

1980 

68.03 

SEP 

24 

65. 

.88 

MAY 

5, 

1976 

69.83 

JUN 

16 

71.20 

JUL 

17 

67.87 

OCT 

14 

65. 

,93 

MAY 

20 

69.71 

JUL 

6 

71.14 

AUG 

5 

67.66 

NOV 

4 

65. 

,77 

JUN 

5 

69.70 

JUL 

12 

71.10 

SEP 

4 

67.30 

NOV 

14 

65. 

.83 

JUN 

21 

69.60 

JUL 

17 

71.16 

SEP 

21 

67.12 

NOV 

16 

65, 

,90 

JUL 

5 

69.45 

AUG 

5 

70.98 

OCT 

6 

67.14 

DEC 

1 

65. 

,80 

SPECTACLE  POND,  SANDWICH. 
HIGHEST  POND  LEVEL  67.37, 

SITE  NUMBER  4142100702726. 

JUN  3,  1974;  LOWEST  POND  LEVEL  61.05, 

NOV 

14,  : 

1981. 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

JUN 

3,  1974 

67.37 

JUL 

5,  1976 

65.17 

SEP 

2, 

im 

66.66 

DEC 

157 

"62. "2  6 

JUL 

2 

67.20 

JUL 

18 

65.12 

OCT 

15 

66.49 

JUN 

4, 

1981 

62.09 

JUL 

15 

67.04 

AUG 

2 

65.23 

NOV 

4 

66.19 

JUN 

15 

61.98 

AUG 

1 

66.78 

AUG 

17 

65.23 

NOV 

16 

66.05 

JUN 

30 

62.05 

AUG 

14 

66.62 

SEP 

3 

64.96 

DEC 

1 

66.15 

JUL 

14 

61.88 

SEP 

2 

66.45 

SEP 

20 

64.74 

DEC 

16 

66.17 

AUG 

3 

61.63 

SEP 

17 

66.34 

OCT 

5 

64.58 

MAY 

1, 

1979 

66.55 

AUG 

14 

61.59 

OCT 

5 

66.09 

OCT 

20 

64.48 

MAY 

15 

66.55 

SEP 

3 

61.34 

NOV 

3 

65.84 

NOV 

4 

64.51 

JUN 

5 

66.81 

SEP 

14 

61.17 

NOV 

17 

65.68 

NOV 

20 

64.25 

JUN 

15 

66.67 

OCT 

2 

61.26 

DEC 

4 

65.60 

MAY 

12,  1977 

64.25 

JUL 

3 

66.49 

OCT 

15 

61.11 

DEC 

24 

65.45 

JUN 

2 

64.14 

JUL 

16 

66.35 

OCT 

31 

61.12 

MAY 

5,  1975 

64.95 

JUN 

15 

64.54 

AUG 

1 

66.15 

NOV 

14 

61.05 

MAY 

17 

64.93 

JUL 

5 

64.41 

AUG 

15 

66.15 

NOV 

30 

61.12 

MAY 

21 

64.81 

JUL 

18 

64.49 

SEP 

1 

66.05 

DEC 

17 

61.49 

JUN 

19 

64.56 

AUG 

1 

64.38 

SEP 

16 

65.93 

JUN 

3, 

1982 

62.18 

AUG 

2 

64.28 

AUG 

20 

64.27 

OCT 

1 

65.85 

JUN 

15 

62.43 

AUG 

16 

64.24 

SEP 

3 

64.40 

OCT 

15 

65.83 

JUL 

1 

62.42 

SEP 

3 

64.00 

OCT 

3 

64.53 

NOV 

1 

65.58 

JUL 

15 

62.23 

SEP 

18 

63.88 

OCT 

17 

64.61 

NOV 

15 

65.69 

AUG 

2 

62.19 

OCT 

1 

64.18 

NOV 

3 

64.57 

DEC 

1 

65.44 

AUG 

22 

62.11 

OCT 

20 

64.13 

NOV 

11 

64.62 

DEC 

14 

65.38 

SEP 

1 

62.12 

NOV 

4 

63.95 

NOV 

15 

64.56 

JUN 

30, 

1980 

63.80 

SEP 

14 

62.20 

NOV 

19 

64.01 

DEC 

2 

64.56 

JUL 

14 

63.63 

OCT 

2 

62.06 

DEC 

5 

64.18 

MAY 

7,  1978 

66.78 

AUG 

2 

63.66 

OCT 

14 

62.13 

DEC 

20 

64.18 

JUN 

16 

66.88 

AUG 

16 

63.15 

NOV 

4 

61.95 

MAY 

2,  1976 

65.39 

JUL 

6 

66.90 

SEP 

2 

62.93 

NOV 

14 

61.97 

MAY 

20 

65.46 

JUL 

17 

66.92 

SEP 

16 

62.70 

NOV 

16 

62.04 

JUN 

5 

65.34 

AUG 

2 

66.71 

NOV 

3 

62.49 

DEC 

1 

61.99 

JUN 

19 

65.20 

AUG 

19 

66.75 

DEC 

7 

62.35 
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TABLE  3.— POND  LEVELS,  IN  FEET  ABOVE  SEA  LEVEL  (CONTINUED) 


WHITE  POND,  CHATHAM.  SITE  NUMBER  4141150695904. 

HIGHEST  POND  LEVEL  17.15,  JUN  6,  1974;  LOWEST  POND  LEVEL  12.88,  DEC  8,  1980. 


DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

DATE 

POND 

LEVEL 

JUN  6, 

1974 

17.15 

APR 

15,  1976 

16.23 

DEC 

8, 

1977 

14.56 

DEC 

17,  1979 

14.76 

JUL  2 

16.90 

APR 

30 

16.10 

APR 

30, 

1978 

16.57 

JUN 

10,  1980 

14.58 

JUL  16 

16.65 

MAY 

14 

16.00 

MAY 

2 

16.51 

JUN 

16 

14.59 

JUL  31 

16.58 

JUN 

1 

15.74 

MAY 

18 

16.61 

JUL 

4 

14.33 

AUG  14 

16.03 

JUN 

15 

15.52 

JUN 

1 

16.61 

JUL 

19 

14.33 

SEP  3 

15.55 

JUL 

2 

15.31 

JUN 

16 

16.51 

AUG 

1 

13.96 

SEP  13 

15.68 

JUL 

14 

15.29 

JUL 

3 

16.16 

AUG 

17 

13.76 

SEP  27 

15.40 

JUL 

31 

14.92 

JUL 

16 

16.26 

SEP 

2 

13.57 

SEP  28 

15.36 

AUG 

9 

15.03 

AUG 

17 

16.04 

NOV 

3 

12.93 

OCT  15 

15.08 

AUG 

13 

15.05 

SEP 

5 

15.72 

DEC 

8 

12.88 

NOV  2 

14.95 

SEP 

1 

14.54 

SEP 

18 

15.47 

DEC 

19 

12.99 

NOV  15 

14.88 

SEP 

15 

14.31 

OCT 

2 

15.18 

JUN 

2,  1981 

13.44 

DEC  2 

14.86 

SEP 

30 

14.17 

OCT 

18 

15.23 

JUN 

16 

13.34 

DEC  20 

14.71 

OCT 

14 

14.12 

NOV 

2 

15.02 

AUG 

16 

13.33 

APR  21, 

1975 

15.38 

NOV 

1 

14.20 

NOV 

15 

14.81 

MAY 

18,  1982 

15.28 

APR  29 

15.48 

NOV 

15 

14.10 

DEC 

1 

14.99 

JUN 

3 

15.31 

MAY  15 

15.36 

DEC 

1 

14.00 

DEC 

15 

15.26 

JUN 

16 

15.54 

MAY  30 

15.17 

DEC 

15 

14.02 

DEC 

31 

15.22 

JUL 

1 

15.45 

JUN  15 

15.15 

MAY 

4,  1977 

15.16 

MAY 

2, 

1979 

16.45 

JUL 

17 

15.12 

JUL  10 

14.64 

JUN 

1 

14.89 

MAY 

16 

16.50 

AUG 

5 

14.88 

JUL  15 

14.65 

JUN 

15 

15.20 

JUN 

1 

16.63 

AUG 

15 

15.03 

JUL  30 

14.41 

JUL 

4 

14.98 

JUN 

15 

16.53 

SEP 

7 

15.16 

AUG  14 

14.42 

JUL 

16 

14.73 

JUL 

17 

15.91 

SEP 

16 

14.97 

SEP  2 

14.18 

JUL 

31 

14.49 

AUG 

3 

15.64 

OCT 

1 

14.84 

SEP  15 

14.09 

AUG 

15 

14.29 

AUG 

16 

15.55 

OCT 

18 

14.99 

SEP  30 

14.28 

SEP 

1 

14.18 

SEP 

4 

15.40 

NOV 

3 

14.95 

OCT  15 

14.25 

SEP 

15 

13.98 

SEP 

17 

15.13 

NOV 

14 

15.06 

OCT  30 

14.28 

SEP 

30 

14.27 

OCT 

2 

14.94 

NOV 

17 

15.12 

NOV  14 

14.49 

OCT 

18 

14.48 

OCT 

18 

14.94 

DEC 

2 

15.09 

DEC  1 

14.59 

NOV 

1 

14.45 

NOV 

1 

14.75 

DEC 

16 

15.14 

DEC  15 

14.54 

NOV 

15 

14.37 

NOV 

15 

14.93 

APR  2, 

1976 

16.34 

DEC 

5 

14.38 

DEC 

3 

14.72 
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Figure  3.— Hydrographs  of  observation  wells  and  ponds  on  Cape  Cod: 
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BARNSTABLE  230 


BARNSTABLE  230  --continued 


BARNSTABLE  230  --continued 
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BARNSTABLE  2A7 
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WATER  LEVEL,  IN  FEET  BELOW  LAND  SURFACE  DATUM  WATER  LEVEL,  IN  FEET  BELOW  LAND  SURFACE  DATUM  WATER  LEVEL,  IN  FEET  BELOW  LAND  SURFACE  DATUM 
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WATER  LEVEL,  IN  FEET  BELOW  LAND  SURFACE  DATUM  WATER  LEVEL,  IN  FEET  BELOW  LAND  SURFACE  DATUM  WATER  LEVEL,  IN  FEET  BELOW  LAND  SURFACE  DATUM 
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WATER  LEVEL,  IN  FEET  BELOW  LAND  SURFACE  DATUM 
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WATER  LEVEL 
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WATER  LEVEL.  IN  FEET  BELOW  LAND  SURFACE  DATUM 


YARMOUTH  85 
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POND  LEVEL  ELEVATION,  IN  FEET  ABOVE  NGVD  POND  LEVEL  ELEVATION,  IN  FEET  ABOVE  NGVD  P0N0  LEVEL  ELEVATION,  IN  FEET  ABOVE  NGVD 


GULL  POND 


HORSELEECH  POND 


JEMIMA  POND 
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Table  4.--Hydrologic-data  reports  for  Massachusetts 

An  asterisk  indicates  that  the  report  is  out  of  print  but  may  be  consulted  at  the  U.S.  Geological 
Survey,  150  Causeway  Street,  Boston,  Massachusetts,  and  at  many  public  and  educational 
institution  libraries. 

*1  Wilmington-Reading  area,  by  John  A.  Baker  and  Edward  A.  Sammel,  1961,  50  p.,  2  figs. 
Covers  an  area  of  about  43  square  miles  in  the  upper  part  of  the  Ipswich  River  basin  in 
northeastern  Massachusetts. 

*2  Lower  Ipswich  River  basin,  by  Edward  A.  Sammel  and  John  A.  Baker,  1962,  47  p.,  2  figs. 
Covers  an  area  of  about  I  10  square  miles  in  northeastern  Massachusetts. 

*3  Lowell  area,  by  John  A.  Baker  and  Richard  G.  Petersen,  1962,  28  p.,  2  figs.  Covers  an  area 
of  about  I  15  square  miles  and  includes  most  of  the  metropolitan  area  of  the  City  of  Lowell. 

*4  Parker  and  Rowley  River  basins,  by  Edward  A.  Sammel,  1962,  33  p.,  2  figs.  The  rivers 
drain  an  area  of  about  77  square  miles  in  northeastern  Massachusetts. 

*5  Brockton-Pem broke  area,  by  Richard  G.  Petersen,  1962,  46  p.,  2  figs.  Covers  an  area  of 
about  1 12  square  miles  in  the  northern  part  of  Plymouth  County. 

*6  Western  Massachusetts,  by  Richard  G.  Petersen  and  Anthony  Maevsky,  1962,  21  p.,  1  fig. 
Covers  an  area  of  about  2,865  square  miles  and  includes  all  of  Berkshire,  Franklin, 
Hampshire,  and  Hampden  Counties. 

*7  Southeastern  Massachusetts,  by  Anthony  Maevsky  and  Janet  A.  Drake,  1963,  55  p.,  2  figs. 
Covers  an  area  of  about  1,930  square  miles  and  includes  all  of  Barnstable,  Bristol,  Dukes, 
Nantucket,  and  Plymouth  Counties  (exclusive  of  the  Brockton-Pem  broke  Area). 

*8  Assabet  River  basin,  by  Samuel  J.  Pollock  and  William  B.  Fleck,  1964,  45  p.,  I  pi.  Covers 
an  area  of  approximately  177  square  miles  and  includes  parts  of  Middlesex  and  Worcester 
Counties. 

*9  Housatonic  River  basin,  by  Ralph  F.  Norvitch  and  Mary  E.  S.  Lamb,  1966,  50  p.,  I  pi. 
Covers  an  area  of  about  530  square  miles  in  the  upper  part  of  the  basin,  which  is  north  of 
the  Connecticut-Massachusetts  State  line. 

*10  Northern  part,  Ten  Mile  and  Taunton  River  basins,  by  John  R.  Williams  and  Richard  E. 
Willey,  1967,  56  p.,  I  pi.,  I  fig.  Covers  an  area  of  about  195  square  miles  within  Bristol, 
Norfolk,  and  Plymouth  Counties. 

*11  Millers  River  basin,  by  Donald  R.  Wiesnet  and  William  B.  Fleck,  1967,  29  p.,  I  pi.,  I  fig. 
Covers  an  area  of  about  392  square  miles  within  Franklin  and  Worcester  Counties, 
Massachusetts,  and  Hillsborough  and  Cheshire  Counties,  New  Hampshire. 

*12  Taunton  River  basin,  by  John  R.  Williams  and  Richard  E.  Willey,  1970,  102  p.,  I  pi.,  I  fig. 
Covers  an  area  of  about  528  square  miles  in  Bristol,  Norfolk,  and  Plymouth  Counties. 

13  Deerfield  River  basin,  by  Bruce  P.  Hansen,  Frederick  B.  Gay,  and  L.  G.  Toler,  1973,  59  p., 
I  fig.,  I  pi.  Covers  an  area  of  348  square  miles  in  northwestern  Massachusetts. 

14  Neponset  and  Weymouth  River  basins,  by  R.  A.  Brackley,  William  B.  Fleck,  and  Richard  E. 
Willey,  1973,  5 1  p.,  I  fig.,  I  pi.  Covers  an  area  of  183  square  miles  in  eastern  Massachu¬ 
setts  south  of  Boston. 
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Table  4.--Hydrologic-data  reports  for  Massachusetts  (Continued) 

15  Hoosic  River  basin,  by  Bruce  P.  Hansen,  Frederick  B.  Gay,  and  L.  G.  Toler,  1974,  33  p.,  I  pi., 
I  fig.  Covers  an  area  of  164  square  miles  in  northwestern  Massachusetts. 

16  Weir  River,  Hingham,  to  Jones  River,  Kingston,  by  John  R.  Williams,  Richard  E.  Willey,  and 
Gary  D.  Tasker,  1975,  63  p.,  I  pi.,  I  fig.  Principal  basins  covered  are  those  of  Weir  River, 
James  Brook,  Bound  Brook,  North  River,  South  River,  and  Jones  River. 

7  Ground-water  levels  in  Massachusetts,  1936-74,  by  Anthony  Maevsky,  1976,  107  p.,  2  figs. 
Documents  both  short-term  and  long-term  ground-water-level  trends  in  typical  hydrologic 
situations  and  different  geographic  areas  of  the  Commonwealth. 

8  Plymouth  to  Weweantic  River,  Wareham,  by  John  R.  Williams,  Gary  D.  Tasker,  and 
Richard  E.  Willey,  1977,  31  p.,  I  pi.,  I  fig.  Principal  basins  are  Town  Brook,  Eel  River,  and 
Beaverdam  Brook,  all  draining  to  Cape  Cod  Bay;  Herring  Brook  draining  to  the  Cape  Cod 
Canal;  and  Red  Brook,  Agawam  River,  Wankinco  River,  and  Weweantic  River,  all  draining  to 
Buzzards  Bay. 

9  Charles  River  basin,  by  Eugene  H.  Walker,  William  W.  Caswell,  and  S.  William  Wandle,  Jr., 
1977,  53  p.,  I  pi.,  I  fig.  Covers  an  area  of  about  300  square  miles  of  eastern  and  south¬ 
eastern  Massachusetts  within  the  counties  of  Middlesex,  Norfolk,  Suffolk,  and  Worcester. 

20  Northwest  Shore  of  Buzzards  Bay,  by  John  R.  Williams,  Richard  E.  Willey,  and  Gary  D. 
Tasker,  1980,  30  p.,  I  pi.  Principal  drainage  basins  are  Sipican  River,  Aucoot  Brook, 
Mattapoisett  River,  Acushnet  River,  and  Paskamansett  River. 

21  Coastal  drainage  basins  of  northeastern  Massachusetts,  from  Castle  Neck  River,  Ipswich,  to 
Mystic  River,  Boston,  by  David  F.  Delaney  and  Frederick  B.  Gay,  1980,  40  p.,  I  pi.  Principal 
streams  are  the  Annisquam,  Castle  Neck,  Danvers,  Essex,  Mystic,  and  Saugus  Rivers,  which 
flow  into  Ipswich  and  Massachusetts  Bays. 

22  Shawsheen  River  basin  by  David  F.  Delaney  and  Frederick  B.  Gay,  1981,  22  p.,  I  pi. 
Principal  tributaries  are  Content,  Elm,  Heath,  Hussey,  Kiln,  Rogers,  Spring,  Strong  Water, 
Vine  and  Webb  Brooks. 

23  Lake  Cochituate  drainage  basin,  Framingham -Natick,  Massachusetts,  by  Frederick  B.  Gay, 
1981,  61  p.,  I  pi.  Covers  17.7  square  miles  above  the  outlet  of  Lake  Cochituate  which 
includes  Beaverdam,  Course,  Pegan,  and  Snake  Brooks,  and  Fisk  Pond. 

24  Lower  Merrimack  River  basin,  from  Concord  River,  Lowell,  to  Plum  Island,  Newburyport,  by 
David  F.  Delaney  and  Frederick  B.  Gay,  1981,  34  p.,  I  pl.  Principal  tributaries  are  Bare 
Meadow,  Bartlett,  Cobbler  Creek,  Fish,  Richardson,  and  Trull  Brooks,  Artichoke,  East 
Meadow,  Indian,  Little,  Powwow,  and  Spick et  Rivers,  and  Johnson  Creek.  The  Blackwater 
River  basin  is  included  in  the  report. 

25  Southeastern  Massachusetts,  Narragansett  Bay,  and  Rhode  Island  Sound  by  Richard  E. 
Willey,  John  R.  Williams,  and  Gary  D.  Tasker,  1983,  42  p.,  I  pl.  Principal  drainage  basins 
are  those  of  the  East  and  West  Branches  of  the  Westport  River  which  empty  into  Rhode 
Island  Sound  and  of  the  Lee,  Cole,  Kickamuit,  Palmer,  and  Runnins  Rivers  draining  to 
Narragansett  Bay.  The  area  includes  a  small  part  of  the  Tenmile  River  basin  not  included  in 
previous  reports. 
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